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Întotdeauna, sau aproape întotdeauna, o nouă 
apariţie editorială naște cîteva întrebări fireşti, fie 
atunci cînd o găsești pentru prima oară la un chioșc 
de ziare sau în librării, fie după ce ai parcurs deja 
o parte sau întregul cuprins al lucrării. 

Prima și cea mai naturală întrebare pe care ţi-o 
pui dumneata, stimate cititor, sînt convins că s-ar 
putea formula, în esenţă, prin următoarele cuvinte: 
Era necesar acest Almanah «Ţehnium»? Ei bine, 
da! Era necesar, cu atit mai mult cu cit nevoia lui 
era simțită de mai multă vreme. 

Să fim însă mai expliciţi. Nu este o noutate pentru 
cel ce citeşte aceste rînduri că în ţara noastră, cu 
deosebire în ultimii 16 ani, se dezvoltă o grandioasă 
și complexă operă de edificare a societăţii socialiste 
muliilateral dezvoltate. Acest proces conduce însă 
la situaţia ca tineretul, încă de la o virstă fragedă, 
în viaţa de zi cu zi, să vină în contact cu tehnica, cu o 
adevărată «civilizaţie tehnologică» pe care se stră- 
duie să o înțeleagă şi să o folosească. Mai tirziu, 
școala, așa cum este ea concepută, strîns legată de 
necesităţile economiei noastre naţionale, îl instru- 
ieşte pe tînăr în cadrul triadei învățămînt-cercetare- 
producție în așa fel încît el să stăpînească cît mai bine 
tehnologiile necesare exercitării profesiei alese. 
ȘI mai îîrziu, producția și dinamica ei fără precedent 
îl pun pe tînăr în faţa situaţiei de a conduce mijloace 
de producție de o din ce în ce mai înaltă complexitate, 
ceea ce reclamă în permanenţă perfecţionare profe- 
sională şi acomodare la noi tehnologii de producție. 
În corelaţie, dar şi cu imense implicaţii faţă de acest 
proces complex de formare socioprofesională, se 
dezvoltă o serie de pasiuni ce trebuie cultivate cu 
atenția cuvenită. Vom stărui, așa cum este firesc, 
asupra pasiunilor legate de creaţia tehnică. Fără să 
neglijăm aspectul lor deconectant, distractiv sau 
latura lor utilitară, să zăbovim asupra intluenţelor 
Şi implicaţiilor profesionale ale pasiunilor tehnice. 
Nu e cazul să construim teorii sofisticate, e mai 
simplu de înțeles prin cîteva exemplițicări. Este 
neîndoios faptul că un pasionat al electronicii va 
rezolva probleme legate de electronică în viitoarea 
lui profesie mult mai ușor și cu mai multe satisfacţii 
decit un altul. Un radioamator pasionat sau un pasio- 
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nat al kartingului va deveni un electronist sau un 
şoțer de elită, dar, de ce să nu o recunoaştem, 
cunoștințele lor ar putea fi preţioase și în cadrul 
activităţii de pregătire pentru apărarea patriei. 

Un navomodelist sau un aeromodelist talentat cu 
siguranţă că poate deveni un strălucit constructor 
de nave sau de avioane. Exemplificările ar putea 
continua. Esenţial este faptul că, încă de timpuriu, 
pasiunile tehnice îl orientează pe copil spre creaţia 
ştiinţifică și tehnică, de care fara noastră are atita 
nevoie. Nu este aşa de important că el, copilul, a 
început prin a arde un tranzistor sau prin a păta 
covorul cu un «revelator» foto, ci că prin procedeele 
și înțelegerea specifică virstei, odată cu pasiunea 
pentru a construi, a face cu mîna lui, copilul sau 
tînărul descifrează tainele naturii, realmente își 
însuşeșşie o serie de cunoştinţe extrem de folosi- 
toare mai tirziu. 

Şi dacă, sperăm, am clariticat în linii mari răspunsul 
la această întrebare, să trecem la a doua, care pre- 
supunem că ar suna cam aşa: De ce apare acesti 
Almanah «Tehnium» acum? Din mai multe mo- 
tive, dar să ne limităm să enumerăm doar citeva. 

In primul rînd, pentru că el marchează prin anul 
său de apariţie — 1982 — aniversarea a 60 de ani de 
la tăurirea Uniunii Tineretului Comunist, eveniment 
deosebii în viaţa tinerei generații a patriei noastre. 

Este în obișnuința organizaţiei revolutionare a 
tineretului să sărbătorească marile evenimente din 
patria noastră, inclusiv din propria sa activitate, prin 
intensiticarea educaţiei prin muncă și pentru muncă 
a tineretului, prin acțiuni care să sporească etortul 
tinerei generaţii la amplul proces de edificare socia 
listă multilaterală a patriei noastre. În ansamblu 
acestei activități, revistele «Ştiinţă și tehnică» 
«Tehnium» își aduc o contribuție specitică la stim 
larea creativităţii știiinţițice și tehnice a tineretului, 
Apariţia Almanahului «Tehnium» în acest moment 
sărbătoresc vine să completeze mijloacele de culti- 
vare a pasiunii pentru muncă, de orientare proiesio 
nală a tineretului, îndeosebi a elevului, devenind” 
astfel un instrument prețios de lucru, util în munca 
organelor U.T.C. lată şi de ce în prima parte a Alma- 
nahului publicăm o serie de instrucţiuni şi reguia- 


mente folosite în activitatea cercurilor de creaţie 
"tehnică de pe lîngă casele de cultură ale tineretului. 
În al doilea rînd, apare acum pentru că în întreaga 
activitate, în spiritul documentelor elaborate de 
cele două congrese — al agriculturii şi al consiliilor 
oamenilor muncii —, ni se cere o nouă calitate, supe- 
rioară. Or, aceasta nu se poate închipui fără pasiune 
si înaltă instruire profesională. În cazul nostru, al 
creaţiei ştiinţifice si tehnice, pasiunea pentru a isco- 
di, pentru cunoașiere și făurire a unor construcții ori- 
ginale este minunat sustinută de așa-zisul «hobby» 
tehnic. Această îndeletnicire presupune în același 
timp răbdare, muncă migăloasă şi meticuloasă, 
chibzuinţă şi spirit gospodăresc, dar și imaginaţie 
bogată și permanentă instruire profesională. Toate 
acestea contribuie la formarea viitorului cadru știin- 
ţific şi tehnic și în special la adîncirea calităţilor sale 
esenţiale — fantezie şi rigoare. 
În altreilea rînd, dar nu în cei din urmă, apare pen- 
„tru a confirma amploarea deosebită pe care a luat-o 
- mişcarea de creaţie tehnică din ţara noastră. Nu 
este un secret pentru nimeni că revista «Tehnium», 
chiar în condiţiile în care în acest an, prin eforturile 
C.C. al U.T.C. şi ale Editurii «Scînteia», şi-a dublat 
tirajul, se epuizează în citeva ore de la apariţie. 
Desigur, setea de cunoaștere a tineretului, mai ales 
în domeniul realizărilor ştiinţei și tehnicii, este 
binecunoscută și firească, însă este clar că, pe fondul 
efortului intens de industrializare, a crescut mult 
pasiunea tinerei generaţii pentru creaţia tehnică, 
s-au înmulţit la proporții explozive numărul cercu- 
rilor tehnico-aphcâlive şi preocupările de timp liber 
în domeniul 2reaţie: tehnice. Almanahui «Tehnium» 
încearcă să vină în sprijinul acestui fenomen de masă, 
cu efecte benefice în configuraţia industrială a ţării. 
Probabil că, stimate cititor, în momentul cînd ai 
parcurs deja sumarul Almanahului. înainte de a-l 
cumpăra, îţi vei pune întrebarea: Cui îi este destinat 
acest Almanah? 
In general, tuturor celor interesaţi de nou şi în 
special celor preocupaţi de construcţiile tehnice. 
Experienţa ne-a arătat că în primul rînd tineretul este 
interesat și preocupat de construcţiile tehnice, dar 
asta nu înseamnă că nu există destui oameni maturi 
pasionați de această «slăbiciune». Almanahul «Teh- 
nium» este conceput în așa fel încît să satisfacă 
deopotrivă pe cei ce sînt la primii pași în acest do- 
meniu, descifrind «legile» scrise sau nescrise ale 
acestei preocupări, dar şi pe cei care au acumulat 
deja o bogată experienţă, fiind consideraţi «vete- 
rani» şi totodată constanțţi cititori ai revistei «Teh- 
nium». Străduința noastră a fost aceea de a-i mul- 
țumi în primul rînd pe pasionaţii electronicii — repe- 
tăm aici faptul că, după opinia noastră, electronica 
se constituie astăzi ca un domeniu fundamental 
pentru tehnică, așa cum este matematica sau fizica 
pentru cunoașterea știinţițică —,dar și pe cei pre- 
ocupați de modelism, tehnica fotografică, automo- 
bilism, construcții mecanice, chimie etc. etc. Ca să 
evităm orice situație delicată, recunoaştem de la 
bun început că nu credem să fi reuşit în totalitate să 
îi mulțumim pe toți deodată, datorită greutăților ine- 
rente oricărui început. Rămiîne ca viitoarele almana- 
huri să repare eventualele neajunsuri ale acestui 
debut. Profităm însă de faptul că am atins această 
problemă ca să lansăm stăruitoarea rugăminte 
cititorilor noştri de a ne trimite aprecierile şi obser- 
vaţiile lor la adresa acestui prim număr a! Almana- 
hului «Tehnium». Îndeobşte, pe noi, îndreptăţiţi 
prin munca pe care o ducem să apreciem în mod 
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deosebit utilul, ne interesează în primul rînd propu-: 
nerile concrete, constructive, la obiect și mai ales 
cele publicabile! 

Vorbind despre destinația acestui Almanah, nu 
trebuie să uităm că el este consacrat folosirii în 
mod plăcut, dar și util a timpului liber al cititorului, 
Apariţia lui, așadar, constituie o necesitate în con- 
dițiile în care, prin măsurile destinate amplificării 
spaţiului de timp liber, datorită reducerii duratei 
săptămînii de lucru, există o disponibilitate supli- 
mentară ce trebuie întrebuințată cu folos. Cu folos 
atit în ceea ce privește propriul statut, dar și în ceea 
ce priveşte societatea. La prima vedere, preocupările 
legate de utilizarea timpului liber ar părea exclusiv 
destinate distracției, purtînd pecetea facilului, a 
deconectării. Sînt însă o serie de preocupări desti- 
nate timpului liber — și nu excludem de aici nici 
jocul, atunci cînd el cuprinde elemente instructiv- 
formative, inclusiv de dezvoltare a logicii şi stra- 
tegiei decizionale — care se repercutează mijlocit, 
dar cu multă eficienţă în activitatea profesională, în 
exercitarea meseriei. Așa cum, dealtfel, spuneam 
mai înainte, pasiunea pentru construcţiile tehnice: 
are o înrîurire deosebită pentru alegerea viitoarei 
profesiuni sau pentru exercitarea activităţii proiesig 
nale de zi cu zi. 

Corelaţia este greu de definit în termeni cantitativi, 
dar important este că ea există. Nu este, dealtfel, 
de mirare că ţări cum ar fi U.R.S.S., S.U.A. RF.G, 
Japonia, ţări cu o puternică dezvoltare industrială, 
cu adevărate «civilizaţii industriale», au dezvoltat 
extraordinar de mult stimularea — prin intermediul 
presei specializate, dar și prin condiţiile materiale și 
organizatorice asigurate — a pasiunilor şi preocu- 
părilor pentru creativitatea tehnică. 

Este o modalitate specifică de orientare profesio- 
nală practicată într-o manieră foarte diferită de la 
țară la ţară, dar cu un singur scop: stimularea aten- 
ţiei tinărului de la virste foarte mici, în moduri foarte 
variate, dar pe baza unei riguroase cunoașteri psi- 
hologice a comportamentului în această perioadă 
de formare oarecum labilă, spre preocupări știinţi- 
fice și tehnologice, mai exact, spre formarea Uno. 
deprinderi ce se arată uneori esențiale pentru viitoa- 
rele profesiuni tehnice sau de cercetare științifică. 

In aparenţă cu un rol minor, aceste eforturi au 
consecințe uneori imprevizibile, declanşind adevă- 
rate pasiuni pentru investigația ştiinţitică, pentru 
construcţiile practice, pentru crearea spiritului re- 
volutionar în cunoaşterea umană, pentru obișnuinţa 
de a te lupia pentru aplicarea noului, a progresului. 

Poate, întimplător, stimate cititor, ţi-ai pus în- 
trebarea: Cine a contribuit la această primă 
apariție a Almanahului «Vehniumy»? Ca si la 
orice lucrare complexă, acest Almanah este rodul 
mai multor factori cărora, considerînd că exprimăm 
opinia tuturor cititorilor revistei «Tehnium», se 
cuvine să le aducem multumiri. Este vorba de cel cea 
luat iniţiativa acestei apariţii — editorul nostru, 
C.C. al U.T.C., de cel ce a gospodărit și administrat 
apariția — Editura «Scînteia», de cel ce, făcînd un 
efort suplimentar peste sarcinile de plan, a tipărit 
Almanahul — Combinatul poligrafic «Casa Scînteii», 
și nu în ultimul rînd, de cei ce, oarecum în anonimat, 
au încercat să răspundă întrebărilor și preocupărilor 
dumneavoastră — redacţia revistei «Tehnium». 

Cu credinţa sinceră că acest efort nu a fost în zadar, 
te îndemnăm pe tine, cititorule, să parcurgi această 
primă ediţie a Aimanahului «Tehnium». 


ing. IOAN EREMIA ALBESCU 


Pentru a veni în sprijinul cercurilor tehnico-aplicative, vă prezentăm cîteva din precizările 
tehnice elaborate de Secţia de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei și sport din cadrul 
C.C. al U.T.C. privind organizarea și desfășurarea concursurilor la sporturile tehnico-aplicative 
din cadrul Cupei «U.T.C.» pentru modelism, karting şi parașutism. 


I. ORGANIZARE 
ŞI DESFĂȘURARE 


Concursul se organizează pe ur- 
mătoarele grupe de virstă: 14—16 
ani; 17—18 ani; 19—20 de ani. 


1. Etapa | se desfășoară la nivelul 
cercurilor tehnico-aplicative. 


2. Etapa a l-a la nivel judeţean. 
lau parte ciîștigătorii de la etapa |. 


3. Etapa a lil-a, finala pe ţară. 


La această etapă fiecare judeţ 
este reprezentat de cite un sportiv 
pentru fiecare categorie de virstă 
(băiat.sau fată), dintre care la cate- 
goriile 17—18 ani și 19—20 de ani 
unul poate fi posesor de licență A 
sau B; 

Pentru etapa de masă și cea pe 
judeţ, concursul se organizează 
separat pentru fete și separat pen- 
tru băieţi, iar sportivii posesori de 
licenţe vor concura separat de cei 
fără clasificare sportivă sau nelegi- 
timaţi. 

In cazul în care numărul de fete 
înscrise la o categorie de virstă 
nu asigură necesarul pentru o serie 
de stari, comisia de organizare 
poate să cumuleze două sau toate 
trei categorii de virstă în aceeași 
serie. 


II. INDICAȚII TEHNICE 


1. Stabilirea lungimii traseului şi 
a celorlalte probleme de ordin teh- 
nic se îace de către comisiile de 
organizare în raport de condiţiile 
locale — pentru etapa de masă și 
cea de judeţ. 
i 2. Inainte cu o zi de concurs sau 
în dimineaţa zilei (atunci cînd con- 
cursul are loc după-amiaza), con- 
curenții au dreptul să efectueze, 
pe traseul stabilit de comisia de 
organizare, două manșe de antre- 


nament,dintre care una în prezenţa 
oficialilor. 

3. Concursul de karting se des- 
fășoară în două manșe; pentru 
întocmirea clasamentului se vor 
aduna timpii realizaţi de concurenţi 
în ambele manșe. 

4. Ordinea de plecare în concurs, 
pentru prima manșă, se stabilește 
prin tragere la sorţi, iar în manșa a 
doua concurenții vor pleca în or- 


dinea inversă plecării în prima man- 
şă. 


III. APRECIEREA 
REZULTATELOR 


1. Pentru toate trei etapele este 
declarat cîştigător concurentul care 
are cel mai bun timp, rezultat din 
adunarea timpilor realizaţi în am- 
bele manșe. 

2. În caz de egalitate, departaja- 
rea ciştigătorilor se face astfel: 

— la etapele | șia Il-a este decla- 
rat ciștigător concurentul cel mai 
tînăr; 

— la finala pe ţară este declarat 
cîştigător concurentul care a reali- 
zat cel mai bun timp în manșa a 
doua; în caz de egalitate și în 
această situaţie este declarat ciști- 
gător concurentul mai tinăr. 


IV. ALTE PRECIZĂRI 


La concursurile de karting con- 
curenţii vor avea asupra lor echipa- 
ment de concurs (obligatoriu mă- 
nuși şi cască de protecţie), precum 
și asigurare ADAS pe perioada 
concursului. 

Vor fi luate măsuri pentru respec- 
tarea normelor tehnice prevăzute 
de F.R.A.K. referitoare la karturile 
de 50 cm;, în special cele cu privire 
la: d 

— sistemul de frînare și direcţie; 

— modul de fixare a scaunului 
și rezervorului; 

— condiţiile tehnice de gabarit. 

Karturile care intră în concurs 
vor fi echipate cu două numere «în 
negru», pe care se vor înscrie nu- 
merele de concurs. Sportivii pose- 
sori de licenţe vor avea înscrise 
numerele oficiale date de federaţie. 

Concurenţii sînt descalificaţi în 
următoarele situații: 

— cînd nu respectă regulile de 
securitate și ordine stabilite de or- 
ganizatori; 

— cînd kartul nu corespunde 
normelor tehnice; 

— cînd nu respectă traseul mar- 
cat; 

— cînd primesc ajutor în timpul 
cursei. Ă 

La etapa finală pe țară concuren- 
ţii vor veni cu karturile lor, pe care 
le vor transporta cu trenul. 
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|. ORGANIZARE 


Concursul de modelism se or- 
ganizează pentru. tinerii cuprinși 
în activitatea de pregătire a tinere- 
tului pentru apărarea patriei, în 
cercurile tehnico-aplicative de mo- 
delism, constructori ai modelelor 
prezentate în concurs, care nu au 
participat la campionatele republi- 
cane sau competiţiile interjudețene 
de modelism. 


1.Etapa l, la nivelul cercului 
tehnico-aplicativ. Participă toți ti- 
nerii care activează în cadrul cercu- 
lui cu modelele ai căror construc- 
tori sînt. 


2. Etapa a li-a, la nivelul judeţu- 
lui. Participă minimum 5 (cinci) 
concurenţi pentru fiecare categorie. 


3. Etapa a Iil-a, finala pe ţară. 
Participă echipele reprezentative 
ale județelor formate din cîştigă- 


LISM, RACHETOMODELISM, 
LISM ȘI NAVOMODELISM) 


torii etapei judeţene la următoarele 
clase: 

— aeromodele de zbor liber pla- 
nor A-2; 

— rachetomodele, obligatoriu cu 
cele 3 tipuri: rachetoplan 25 Ns; 
rachetomodele cu stramer-pangli- 
că 2,5 Ns; rachetă machetă zbură- 
toare 2,5 Ns; 

— automodele radiocomandă cu 
motor electric; 

— navomodele propulsate clasa 
a X-a. 


|. INDICAȚII TEFNICE 


Toate echipele vor prezenta în 
concurs modelele în stare de func- 
ționare, echipate complet. Nu se 
admit decit modele construite de 
participanţi, care respectă dimen- 
siunile categoriilor respective. 


II. APRECIEREA 
REZULTATELOR 


La proba individuală, la fiecare 
categorie în parte și pe echipe (cel 


puţin 3 categorii), clasamentul va fi 
realizat prin adiționarea punctelor 
obţinute. 


Pentru clasamentul pe echipe, 
punctajul de echivalare între cate- 
gorii este următorul: 


Locul | —100 de puncte; 
locul |l — 99 de puncte; 
locul ll— 85 de puncte: 


locul IV — 80de puncte ș.a.m.d 
pînă la locui 20. 


Concurenţii care nu s-au prezen- 
tat la start în timpul stabilit, elimi- 
nați sau retrași din concurs, nu 
primesc puncte şi nu vor intra în 
calcularea clasamentului pe echi- 
pe. 

În cazul în care doi sau mai mulţi 
concurenţi vor fi la egalitate de 
puncte, pe primul loc se va clasa 
concurentul cel mai tînăr. 


(LANSARE 


|. ORGANIZARE 
Ş! DESFĂȘURARE 


Concursurile de parașutism cu 
lansare din aeronavă şi aterizare 
ia punct fix se organizează numai 
la proba individuală pentru tinerii 
(băieţi și fete) pariicipanți la activi- 
tatea de pregătire a tineretului pen- 
tru apărarea patriei (categoria de 
vîrstă 16—20 de ani). 

Concursurile de parașuiism se 
desfășoară în două etape: 

1, Etapa la nivelul aeroclubu- 
rilor, Participă tinerii care se instru- 
iesc în cadrul aerocluburilor exis- 
tente în județe. 

2. Finala pe ţară. Participă ti- 
nerii pregătiţi în taberele centrale 
de pregătire a tineretului pentru 


ATERIZARE LA PUNCT FI 


X) 


apărarea patriei pe proțil de para- 
şutism. 


|i. PROBELE CONCURSULUI 


Concursul se va desfășura ia o 
singură probă: Precizia aterizării la 
punct fix. Proba va consta dintr-o 
lansare individuală, de la înălţimea 
de 809 m, cu declanşare individuală 
şi pilotarea parașutei la punct fix. 

Fiecare concurent va execuia 
5 lansări. 


|. MODUL DE APRECIERE 


Precizia aierizărilor se măsoară 
pe o distanţă de pină la 20 m de la 
punctul zero; acordarea punctelor 
se face prin măsurători cu ruleta 
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(aceasia avind precizia de 1 cm) 
Lansările în afara limitei maxime 
vor fi, din oficiu, cotate cu puncta 
jul maxim: 20 m. 

Clasamentul se va întocmi prir 
adiţionarea punctelor obţinute le 
fiecare lansare în parte și realizarez 
apoi a mediei aritmetice a tuturoi 
celor 5 lansări. 

În cazul în care doi sau mai mulţ 
concurenți vor fi la egalitate de 
puncte, ciștigător va fi declara 
concurentul cel mai tînăr. 


IV. ALTE PRECIZĂRI 


În caz de timp nefavorabil, l 
hotărîrea conducerii concursului 
cu aprobarea C.C. al U.T.C. ș 
A.C.R., competiţia se poate ter 
mina și cu două lansări de fiecare 
concurent. 

— Înainte de intrarea în concurs 
fiecare participant va executa ce 
puțin 2 lansări cu parașuta. 

— Lansările se vor executa ci 
respectarea strictă a tuturor reguli 
lor şi condiţiilor prevăzute în regu 
iamentul Federaţiei Aeronautice 
Române. 


radioului și folosirea acestuia sînt 
consemnate în România în perioa- 
da primelor două decenii ale seco- 
lului XX. În anii 1915—1916, membrii 
Cohortei de cercetași de la Liceul 
«loniţă Asan» din Caracal învățau 
transmiterea și recepționarea sem- 
nalelor Morse. În perioada 1922— 
1925 apar primele broșuri cu refe- 
rire la staţiile radio militare, iar în 
anul 1925 apar primele reviste: «Ra- 
dio Român» și «Radiofonia», care 
informau publicul despre ceea ce 
este radioul; în acelaşi timp, la 
Bucureşti, iau ființă primele 2—3 
magazine cu aparate şi piese radio. 
În anul 1926, la Institutul Electro- 
tehnic Universitar din București 
“se instalează prima staţie de radio- 
emisie ce avea să transmită și 
programe muzicale — auzibile și 
la Giurgiu! —, iar în anul 1929, în 
afara Bucureștiului se instalează 
stația «Radio București», avînd stu- 
'dioul pe actuala stradă a Nuferilor. 
Cu această succintă istorie se 
poate vedea că, încă de la începutul 
acestui secol, în ţara noastră au 
existat numeroși tehnicieni care au 
pus bazele radiofoniei. Pe lîngă 
acești specialiști, au existat însă 
numeroși alţi pasionaţi dornici nu 


Preocupări pentru cunoașterea ! 


numai să cunoască radioul, dar 
chiar să-l folosească la ei acasă! 
Pentru a-i desemna mai exact pe 
aceştia din urmă, astăzi folosim 
expresia larg cunoscută de «radio- 
amatori». interesul pentru această 
activitate — așa cum arătam şi 
mai sus — este marcat în ţara 
noastră de apariţia în anul 1926 a 
primului radioclub la Craiova. Ra- 
dioclubul reunea pe toți cei inte- 
resaţi să știe cît mai multe, să în- 
veţe semnalele Morse, să-și con- 
struiască aparate proprii atit de 


recepţie, cît și de emisie. În timp | 
ce construcţia și folosirea radio- | 


receptoarelor erau, pentru acel timp 
mai simple, utilizarea radioemiţă- 
toarelor era considerată ilegală pînă 
la data de 30 martie 1938, cînd a 


apărut prima Lege a amatorilor 
În această lungă pe. 
rioadă de pionierat, în ţara noastră . 


de emisie. 


au activat, chiar în emisie, radio- 
amatori ca dr. Alexandru Sevopol 
— organizatorul primului radioclub 
de la Craiova, profesorul Gelep, 


lt. lon Băjenescu, lon A. Popescu, 
sublt. Cezar Brătescu, ing. Nicolae 


Lupaș, frații Titus și Mihail Kon- 
teschweler, ing. Paul Popescu-Mă- 
lăești. și alţii. Datorită pasiunii şi 


perseverenţei acestora, în anul 1936 . 
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IOSEF PAOLAZZO, 
secretar al Federaţiei Române 
de Radioamatorism 


ia ființă Asociaţia Amatorilor Ro- 
mâni de Unde Scurte (A.A.R.U.S.), 
iar în anul 1948 activitatea se reia 
organizată în cadrul A.V.S.A.P. 

Dezvoltarea largă, sprijinul mo- 
ral şi material acordat de partid 
și de stat determină o creștere im- 
portantă a activităţii, iar cadrul 
organizatoric cel mai potrivit a fost 
stabilit în cadrul Consiliului Na- 
țional pentru Educaţie Fizică și 
Sport, respectiv prin organizarea 
Federaţiei Române de Radioama- 
torism. În acest cadru sînt titulă: 
rizate peste 300 de radioclubu 
iar cca 9800 de radioamatori 
desfășoară o largă şi amplă a 
vitate în numeroase domenii. 
mii de amatori activează în ca 
cercurilor existente în casele 
pionieri şi șoimi ai patriei, școli, 
întreprinderi și instituţii, unități mi- 
litare etc., radioamatorismul impli- 
cîndu-se în tot mai multe domenii 
ale vieţii sociale. 

Înainte de a informa cititorul 
despre modul cum poate deveni 
radioamator, se impune ce trebuie 
să înţeleagă, de fapt, prin ce este 
un «radioamator». Încă de la înce- 
putul activităţii lor, radioamatorii 
şi-au subliniat caracterul de «ama- 


tor» al activităţii în sensul că orice 


“irrtreprind și realizează în cadrul 
activităţii lor, sub orice formă, nu 
trebuie să le aducă venituri mate- 
riale. Acest aspect de principiu, 
lipsa interesului comercial, este 
înscris la loc de cinste în toate 
actele normative care guvernează 
această activitate şi care trebuie 
respectate întocmai. Plecînd de la 
aceasta, trebuie să se reţină clar 
ideea că radioamatorul face nu- 
meroase investiții (studiază, expe- 


rimentează) numai pentru a realiza | 


în final legături radio (pe care tre- 
buie să le confirme cu un QSL, 
care și acesta costă bani). 

Cît privește domeniile de acti- 
vitate ale radioamatorilor, acum 
acestea sînt mult mai complexe 
decît cele de acum 60 de ani. Din 
tradiție, predomină, firesc, dome- 
niul undelor scurte și, mai recent, 
cel al undelor ultrascurte. Pentru 
a lucra în aceste domenii, se pre- 
supune, în primul rînd, însușirea 
unor cunoștințe de specialitate ne- 


cesare construcţiei aparaturii de. 


emisie-recepție, antenelor, condi- 
țiilor de propagare a undelor elec- 
tromagnetice, alfabetului Morse, a 
regulilor de trafic radio, a codu- 
lui Q. 

Legea de bază care reglementea- 
ză, în general, activitatea de radio- 
amator este Regulamentul de ra- 
diocomunicații privind activita- 
tea de radioamator în R.S. Ro- 
mânia, elaborat de către Ministe- 
rul Transporturilor și Telecomu- 
nicaţiilor (M.T.Tc.). Avînd la dis- 
poziţie aparatura necesară, acti- 
vitatea radioamatorilor se mani- 
testă prin realizarea a cît mai multe 
radiolegături (QSO-uri), la distan- 
țe cît mai mari şi cu toate continen- 
tele (DX), folosind în acest scop 
benzile de frecvenţe alocate prin 
regulament.  Ultrascurtiştii sînt 
acum mai avantajaţi, ei beneficiind 
și de retranslatarea legăturilor prin 
intermediul unor sateliți de teleco- 
municaţii specializaţi sau folosind 
“reflexiile unor straturi ionizate, ur- 
me de meteoriți etc. Calitatea apa- 
raturii, îndemînarea în traficul radio 
îşi găsesc loc de etalare şi apre- 
ciere în numeroasele concursuri 
internaţionale, concursuri în ca- 
drul cărora organizatorii conferă 
premii, trofee şi diplome. 

Dar tot radioamatori numim și 
pe cei excelent dotați în domeniul 
recepției și transmiterii semnalelor 
Morse în condiţii de sală, acolo 
unde s-a ajuns la recordul de a 
recepționa peste 400 de semnale 
telegrafice într-un minut! Acestora 
li se alătură şi radiogoniometrișştii 
— în general copii și tineri care, 
după ce își construiesc receptoare 


portabile dintre cele mai perfec- 
ţionate și cu antene tot mai sofisti- 
cate, se întrec în a descoperi în 
timpul cel mai scurt un număr de 
radioemiţătoare (denumite simbo- 
lic «vulpi») amplasate în diverse 
locuri, păduri sau chiar în case. 

După toate cele prezentate, citi- 
torul îşi va putea pune întrebarea: 
dar cum pot deveni și eu radio- 
amator? 

Pentru a putea lucra într-unul 
din domeniile radioamatorismului, 
şi în special în domeniul emisiei 
şi al recepţiei, în primul rînd este 
necesar și obligatoriu ca cel dornic 
de aceasta să fie deţinătorul unei 
autorizaţii corespunzătoare, docu- 
ment oficial eliberat numai de către 
M.T.Tc. Pentru obținerea autori- 
zaţiei, solicitantul trebuie să înde- 
plinească următoarele condiţii: 

— să fie cetăţean român; 

— să aibă calitatea de membru 
al unui radioclub aparținind F.R. 
Radioamatorism; : 

— să deţină certiticatul de radio- 
amator, care se eliberează tot de 
către organele M.T.Tc., respectiv 
direcţiile de radio şi televiziune teri- 
toriale (Bucureşti, laşi, Cluj şi Ti- 
mişoara), certificatul atestind cu- 

noștințele de specialitate, în acest 
domeniu. 

Pentrua obţine calitatea de mem- 
bru al unui radioclub județean, 
este necesar să se completeze o 
cerere tip, să se achite cotizaţia 


anuală şi să se efectueze o anume. 


activitate obștească în cadrul radio- 
clubului. 
Cît priveşte însă ohiinbtea certi- 


"ficatului de radioamator începător 
(sînt şi de clasă avansat), este ne- 


cesară susținerea unui examen în 
fața comisiei desemnate de către 
M.T.Tc., examen la care se dau 
probe scrise și orale la următoa- 
rele materii: 

a. electrotehnică şi radioteh- 
nică (elemente de circuit, circuite 
oscilante, unde radioelectrice, pro- 
pagarea undelor radioelectrice, dis- 
pozitive semiconductoare, amplifi- 
carea, oscilația, modulaţia, detec- 
ţia, redresarea, emițătoare, recep- 
toare, măsuri electrice şi electro- 
nice); 

b. regulamente (Regulamentul 
de radiocomunicaţii privind activi- 
tatea de radioamator în R.S. Romă- 
nia — anumite capitole); 

c. norme de protecția muncii 
la staţiile de radioamator; 

d. transmiterea și recepţia sem- 
nalelor Morse (numai pentru cei 
ce doresc să activeze în undele 
scurte); 

e. transmiterea şi recepţia me- 
sajelor radiotelefonice (proce- 
duri de trafic, folosirea codurilor, 
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alfabetul fonetic şi sistemele de 
raportare a recepției, înregistrarea 
traficului). 

Insușirea acestor cunoștințe se 
poate face studiind individual căr- 
ţile și broșurile existente ce se gă- 
sesc la radiocluburi și la toţi radio- 
amatorii autorizaţi sau, ceea ce 
este mai recomandabil, urmînd 
cursurile de formare a noilor radio- 
amatori organizate de către fiecare 
radioclub județean sau alte radio- 
cluburi din diferitele localități din 
ţară. Aceste cursuri, cu o durată 
de cca 220 de ore teoretice și prac- 
tice, sînt organizate anual, desfă- 
şurîndu-se după-amiaza în două 
zile săptămîna! a cîte 4 ore și își 
încep activitatea, în general, odată 
cu deschiderea anului şcolar de 
învăţămînt. Taxa de participare la 
cursuri este minimă și se achită 
la înscriere, elevii și studenţii be- 
neficiind de reduceri. Urmînd aces- 
te cursuri, există avantajul de a 
avea un contact nemijlocit cu radio- 
clubul, cu membrii săi, prilej cu 
care se cunosc multe alte «secrete» 
ale radioamatorismului. Totodată, 
avînd în vedere că lecţiile sînt pre- 
zentate de radioamatori cu o bogată 
experienţă, pe tot timpul însușirii 
noilor cunoştinţe se poate trece 
concomitent și la primele construc- 
ţii proprii, de exemplu a unui re- 
ceptor de radioamator. 

insușirea cunoştinţelor elemen- 
tare de radioamatorism se poate 
face şi cu un stagiu de «ucenicie», 
acela de radioamator receptor. Pen- 
tru aceasta, autorizație se poate 
obține numai pe baza recomandării 
scrise date de doi radioamatori 
autorizați de emisie-recepţie care 
au, desigur, obligaţia morală de a 
verifica unele cunoştinţe regula- 
mentare, de trafic și de comple- 
tare a cărţii QSL. 

Avînd în vedere că în prezent 
sînt radioamatori autorizaţi în vîrstă 
de la 10 pînă la peste 70 de ani, 
este imposibil ca cineva să creadă 
că cerinţele enumerate sînt de ne- 
trecut. În ce priveşte calificarea 
profesională a radioamatorilor, este 
bine de ştiut că nici 10% nu sînt 
electroniști de profesie, majorita- 
tea lor avînd cele mai diferite preo- 
cupări: muncitori, ingineri, actori, 
proiectanți, medici, tehnicieni, pro- 
fesori, elevi, studenți, gospoeine, 
preoţi etc., etc. 

În esenţă, tinere cititor, radio- 
amatorismul rămîne un sport, un 
sport al pasiunii şi eleganţei, al pri- 
ceperii si cinstei, care nu cunoaş- 
te distanţe, anotimpuri sau virste, 
un sport ce creează legături între 
oameni din diverse ţări și conti- 
nente, un sport al prieteniei şi 
păcii. 


Numeroși constructori amatori ne-au solicitat informaţii privind moda- 
litatea de eliberare a autorizaţiilor pentru staţiile de telecomandă pentru 
aero, navo sau micromodele. Pentru a veni în sprijinul celor ce doresc 
să-şi construiască şi să utilizeze asemenea staţii, ne-am adresat Direcţiei 
generale a poștelor și telecomunicațţiilor din Ministerul Transporturilor şi 
Telecomunicaţiilor, care ne-a oferit următoarele informaţii în legătură 


cu eliberarea autorizaţiilor. 


Solicitantul trebuie să înainteze 
ministerului o cerere care va cu- 
prinde următoarele date: numele și 
prenumele solicitantului; adresa; 
scopul în care se solicită autori- 
zaţia. 

Dacă stația este de producție 
industrială, se vor indica frec- 
vența exactă de lucru a emiţă- 
torului, puterea, precum și marca, 
tipul și numărul de fabricaţie al 
staţiei. 

in cazul unei construcții de ama- 
tor, se va anexa, în dublu exem- 
plar, schema de principiu a staţiei, 
care trebuie să îndeplinească ur- 
mătoarele condiţii: 

— Emiţătorul trebuie să fie pilo- 
tat cu un oscilator cu cristal de 
cuarț pe una din următoarele frec- 


venţe: 26,995 MHz; 27,045 MHz; 
27,095 MHz; 27,145 MHz; 27,195 
MHz; 27,255 MHz. 

— Lărgimea de bandă să nu 
depășească 10 kHz. 

— Puterea maximă absorbită de 
etajul final să fie de 1W. 

— Receptorul să fie de tipul 
superheterodină sau, în cazul folo- 
Sirii unui receptor superreacţie, 
acesta va trebui, în mod obliga- 
toriu, să fie prevăzut cu un etaj 
amplificator de  radiofrecvenţă, 
montat între circuitul de antenă şi 
etajul detector, în vederea atenuării 
radiaţiilor etajului detector cu su- 
perreacţie. 

Taxa de autorizare este de 25 de 
lei, iar taxa anuală de folosinţă 
este tot de 25 de lei. 


:) 


Aceste taxe vor fi achitate la una 
din direcţiile de radio şi televiziune, 
care vă va aduce la cunoștință 
aprobarea de principiu a Direcţiei 
generale a poştelor şi telecomuni- 


caţiilor din cadrul Ministerului 
Transporturilor şi Telecomunică 
țiilor. 

In cazul radiotelefoanelor, cei ce 
doresc să folosească asemenea 
instalaţii trebuie să solicite avizul 
Ministerului Transporturilor și Tele- 
comunicaţiilor înainte de procura- 
rea acestora. 

Construirea unor astiel de insta- 
laţii de către persoane particulare 
este interzisă. Taxa de folosinţă 
a unei perechi de radiotelefoane 
pe timp de 1 an este de 1 000 de lei. 


Navigaţia civilă și normele pentru 
reglementarea practicării navigaţiei 
sînt prevăzute în Decretul 443/1972 
și H.C.M. nr. 40/1978, care se pot 
consulta la căpităniile din porturi, 
după cum urmează: 

a) pentru judeţele limitrofe 
cursului Dunării și litoralului 
Mării Negre, la căpităniile portu- 
rilor din apropierea domiciliu- 
lui solicitatorului; 

b) pentru județele din vecină- 
tatea lacurilor bucureștene, la 
căpitănia lacului Herăstrău și 
căpitănia lacului Snagov; 

c) pentru județele apropiate 
lacului Bicaz, la căpitănia lacu- 
lui Bicaz; 

d) pentru celelalte județe din 
interior, care sînt apropiate de 
orașul Timișoara, la căpitănia 
portuiui Timişoara. 

În spiritul Decretului nr. 443/1972 
și H.C.M. nr. 40/1973, navele cu 
propulsie cu o putere a motorului 
mai mare de 45 CP, velierele con- 
struite pentru călătorii de lungă 
durată şi navele cu sau fără pro- 
pulsie cu o capacitate de încărcare 
de peste 10 tone metrice sînt nave 
de categoria |. 

Toate celelalte nave mai mici 
sînt de categoria a Il-a și se înscriu 
în registrul de evidenţă al căpităni- 
ilor pe baza unei cereri la care se 
anexează actele de dobîndire a 
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navei, inclusiv actul de radiere a 
înscrierilor anterioare (dacă este 
cazul), actul de constatare a stării 
tehnice a navei, cu caracteristicile 
ei, iar la cele cu motor și fotografiile 
navei. Detalii asupra acestor acte, 
precum şi a taxelor ce trebuie 
depuse la autorităţile de stat se 
obţin de la căpităniile de porturi. 

Bărcile cu motor, bărcile cu rame, 
cu vele și de sport din categoria 
a ll-a vor avea un «carnet de am- 
barcație», care este eliberat de 
căpitănia de pori. 

Navele de categoria a II-a care au 
echipaj ambarcat vor avea și rol de 
echipaj, eliberat de căpitănie. 

Carnetul de ambarcaţie cuprinde 
numărul de înscriere, descrierea 
navei și a motorului, mutații privind 
schimbările de proprietari şi con- 
ductori şi vizele anuale obligatorii. 

Se menționează că nu se admite 
plecarea navelor din porturi fără 
actele emise de căpitănii. 

Nerespectarea prevederilor De- 
cretului nr. 443/1972 şi H.C.M. nr. 
40/1973 sînt contravenţii şi intrac- 
ţiuni care se pedepsesc după gra- 
vitate cu pedepse privative de liber- 
tate şi amenzi, fapte care trebuie 
cunoscute de sportivii și turiștii 
nautici. 


Ing. IULIU MĂINESCU. 
arbitru internaţional 


Explozia incontestabilă a informaţiei științifice şi tehnice pe plan mondial impune 


ritmuri din ce în ce mai accelerate în stocarea, cercetarea şi valorificarea celor mai im- 
portante realizări în diverse domenii. Coniruntaţi permanent cu problema afirmării celor 
mai noi soluţii tehnice, cu materializarea ideilor novatoare, ținerii specialiști, rnembrii 
comisiilor profesional-știinţitice, tinerii din întreprinderi, din institute de cercetare și 
proiectare sînt, paradoxal, nu de puţine ori, mai puţin familiarizați cu complexa «biogra- 
fie» a unei invenţii. De aceea, în aceste pagini, realizate cu sprijinul Oficiului de Stat 
pentru Invenţii şi Mărci, vă vom pune la dispoziţie, stimaţi cititori, cîteva elemente indis- 
pensabile activităţii dumneavoastră, dorindu-vă tuturor cel puţin realizarea unui brevet, 

Mulţumim deosebit de călduros și pe această cale conducerii O.S.[.M., tovarășului 
inginer lon Marinescu, director adjunct al O.S.1.M., care ne-a facilitat documentarea, 


oferindu-ne un preţios sprijin, și tovarăşului inginer Vasile Dobre, cu care am colaborat 
direct în realizarea paginilor ce urmează. 


3 

Oficiul de Stat pentru Invenţii și 
Mărci (O.S.1.M.) are următoarele 
atribuţii principale: 

— asigură protecţia creațiilor 
Științifice și tehnice originale pro- 
venite de la solicitanţii români şi 
Straini, depuse sub formă de ce- 
reri de brevete de invenție; 

-— examinează cererile de bre- 
vete de invenţie din punct de ve- 
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dere al îndeplinirii, de către aces- 
tea, a condițiilor de brevetabilitate 
impuse de Legea nr. 62/1974 privind 
invențiile şi inovațiile, şi acordă 
brevetele de invenție și certificatele 
de inventator; 

— controlează și urmărește valo- 
rificarea invențiilor românești în 
țară şi în alte ţări; 

— asigură informarea şi (docu- 
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mentarea din brevete de inveniii 
a unităților socialiste și specialiști- 
lor din economia națională; 

— examinează și înregistrează 
mărcile de fabrică, de comerţ şi de 
serviciu, în scopul protejării lor. 

Condiţiile de brevetabilitate im- 
puse de Legea nr. 62/1974 deri 
din definiția invenţiei formulată as: 
fel: 

«Constituie invenție, în înț 
lesul prezenței legi, creația ştiin- 
țifică sau tehnică, care prezintă 
noutate şi progres faţă de sta- 
diul cunoscut al tehnicii mon- 
diale, care nu a mai fost breve- 
tată sau făcută public în tară 
sau străinătate, reprezintă o so- 
luție tehnică și poate fi aplicată 


pentr rezolvarea unor probie- 
me din economie, știință, ocro- 
tirea sănătății, apărarea naţio- | 
nală sau în orice alt domeniu 
al vieţii economice sau sociale.» 


Pentru asigurarea protecţiei prin . 
brevet de invenţie a creaţiilor știin- 
țifice şi tehnice originale, solici- 
nții trebuie să depună la O.S.I.M. 
ocumentaţie tehnică de breve- . 
care să conţină: o cerere prin 
se solicită acordarea unui 
de invenţie; descrierea in- . 
i; desene explicative (dacă . 


te cazul); rezumatul invenţiei. 
La invențiile realizate în cadrul | 


torul material al unei unităţi socia- . 


liste, cererea de brevet de invenţie . 


se întocmeşte de către unitatea so- 
cialistă, care are obligaţia de a 
indica și autorii invenției. 

La celelalte invenții, autorii pot 
ceda drepturile cu privire la folo- . 
sirea invenţiei unei unităţi socia- 
liste, întocmind, în acest sens, o . 
declaraţie de cesiune. 


Descrierea invenției se întocmeş- 
te în conformitate cu anumite nor- 
me de redactare menite să scoată 
în evidenţă elementele noi şi ori- | 


ginale ale soluţiei tehnice. 


Capitolele unei descrieri de in- . 
venţie sînt următoarele: titlul in- . 


venţiei; prezentarea stadiului cu- . 


noscut al tehnicii, în problema . 


care face obiectul invenţiei, cu 


menţionarea dezavantajelor solu- . 
ţiilor cunoscute; prezentarea, pe . 


scurt, a figurilor explicative (dacă 
este cazul); prezentarea unuia sau 


a mai multor exemple de realizare 
a invenţiei; prezentarea avantaje - 


lor scontate a fi obţinute prin apli- 
carea invenției; 


în limba română și se dactilogra- 
fiază. Desenele explicative se în- 


tocmesc pe calc, în format A 4. ; 


9 Titlul conţine şi soluţia in- 
venţiei. i 

E Titlul conţine anumite denu- . 
miri comerciale. 

& La stadiul cunoscut al teh- 
nicii se prezintă numai dezavanta- 
jele soluţiilor cunoscute și nu solu- 
țiile înseși. 

O La prezentarea exemplelor de 
aplicare: reperele nu sînt introduse 
în text în ordine crescătoare; se 
indică valori şi dimensiuni în uni- 
tăți de măsură nestandardizate sau 


ontractului de muncă sau cu aju- 


revendicările de 
noutate. Descrierea se întocmeşte 


piese şi materiale prin denumiri ; 
comerciale, se intercalează figuri . 


în textul descrierii. 


9 La revendicări sint menţionate . 
numai avantaje şi nu soluţia teh- 


nică nouă. 


O Revendicările de metodă sau 
procedeu nu sînt separate de cele 
referitoare la instalație, aparat etc. 

9 Figurile conţin linii sau hașuri . 


divers coiorate. 


E La figuri numerotarea repe- 
relor se reia de fiecare dată de la 


1, 2...n. 


Odată cu depunerea documen- 
taţiei de brevetare menţionată mai 
sus sau în termen de 3 luni, se de- 
pune şi dovada de plată a taxei 
de înregistrate şi examinare (650 + 


1 300 de lei). 


Documentaţia de brevetare se 
transmite la O.S.I.M. prin compar- 
timentul special (B.D.S.) al uni-. 
tăţii socialiste solicitante sau con- . 
siliului popular de domiciliu al au- 


torului. 


„„se face de către Oficiul de 
Stat pentru Invenţii și Mărci pen- . 
tru creaţiile ştiinţifice şi tehnice la 
care, ca urmare a examinării cere- . 
rii din punct de vedere al îndepli- 
nirii condiţiilor pentru existenţa . 
unei invenții brevetabile în confor- . 
mitate cu legislația în vigoare, se . 
constată că satisfac exigenţele de- 
rivate din definiţia invenţiei. A- 
cordarea brevetului de invenţie 
asigură titularului de brevet (u- 
nitate socialistă, autor indivi- 


dual sau colectiv de autori) drep- 


tul de folosire exclusivă a inven.- . 


ției pe teritoriul R.S. România. 
Se acordă brevet de invenție 


pentru: a) invenţii care au ca o- 


biect diverse materiale sau produ- 
se utilizabile direct sau care intră 
în componenţa altor produse, pro- 
cedee de fabricaţie a tuturor produ- 
selor și materialelor, diverse utila- 


je care se folosesc în procesul de 
producție (unelte, scule, dispozi- . 
tive, aparate și elemente de apara- 
te, mașini şi elemente de maşini, 


agregate, instalaţii, mecanisme, sis- 
teme, precum şi metodele de mă- 
sură, reglare, de verificare şi de 


control, de determinare şi analiză); . 


b) invenţii care au ca obiect sub- 


stanțe obţinute prin metode nucle- 


are, compuşi chimici care cores- 
pund unei formule structurale bine 


definite, precum şi produse medi- 


camentoase, produse alimentare și 
condimente experimentate şi omo- 
logate oficial de foruri competente 
de specialitate, cu excepţia reţete- 


lor culinare, a rețetelor produselor 
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alimentare, precum și a sortimen- 
telor alimentare ; c) invenţii care 
au ca obiect metode de diagnosti- 
care şi tratament medical experi- 
mentate și omologate de forurile 
competente de specialitate; d) in- 
venţii care au ca obiect soiuri noi 
de plante şi rase de animale, supe- 
rioare ca productivitate faţă de 
cele existente, experimentate şi o- 
mologate de forurile competente 
de specialitate, e) invenţii care au 
ca obiect tulpini de bacterii expe- 
rimentate şi omologate oficial de 
foruri competente de specialitate. 

Nu se acordă brevet de inven- 
ţie pentru: a) invenţii care contra- 
vin legilor juridice sau ale naturii; 
b) invenţii care nu reprezintă solu- 
ţii tehnice (măsuri organizatorice, 
de planificare, sisteme urbanis- 
tice), măsuri de natură economico- 
financiară, metode sau formule de 
calcul, programe pentru mașini e- 
lectronice de calcul, reacţii chi- 
mice, metode cultural-educative; 
c) descoperirile științifice, geogra- 
fice, geologice și de altă natură. 

Produsele, procedeele tehnolo- 
gice si miiloacele aplicative create 
pentru a fi folosite în soluționat=a 
problemelor menţionate sint bre- 
vetabile dacă satisfac condiţiile 
pentru existenţa unei invenţii bre- 
vetabile. 


După inregistrare la O.S.I.M,, 
cererile de brevetare a invențiilor 
sint supuse la trei examinări pri- 
vind: 

— îndeplinirea condiţiilor legale 
pentru constituirea depozitului na- 
țional reglementar; 

—brevetabilitatea şi legalitatea 
protecţiei solicitate pentru obiectul 
invenţiei; : 

— îndeplinirea condiţiilor pentru 
existența unei invenții brevetabile 
(creaţie tehnică sau științifică, so- 
luţie tehnică, noutate sau progres 
taţă de stadiul cunoscut al tehnicii 
mondiale, aplicabilitate în orice do- 
meniu al economiei naţionale sau al 
activităţii social-culturale). 

Acest tip de examinare, denumit 
«examinare de fond», constă din 
mai multe etape, şi anume: 

— documentarea în colecţiile de 
brevete de invenţii pentru a se sta- 
bili stadiul tehnicii în tema inven- 
ției; 

— analiza comparativă a soluţiei 
invenţiei faţă de soluţiile cunoscu- 
te pe plan mondial pentru a se 
stabili elementele noi brevetabile; 

— luarea hotăririi cu privire la 
acordarea, sau nu, a brevetului 
de invenţie solicitat. 

După tipărirea descrierii de in- 


venţie, se eliberează de către 
0.$.1.M. un brevet de invenţie ti- 
tularului și certificat de inventator 
fiecăruia dintre autorii invenţiei. 


„Oficiul de Stat pentru Invenţii și 

Mărci deţine cel mai important 
tezaur tehnologic, reprezentat prin 
descrierile tehnice ale celor mai 
hoi soluţii brevetate pe plan mon- 
dial. Aproximativ 9 milioane de 
brevete din peste 20 de țări, în ma- 
joritate cele mai industrializate, or- 
donate sistematic, sînt puse la dis- 
poziția unităţilor și specialiștilor 
„din economia naţională. Ţările din 
care O.S.1.M. posedă brevete sînt 
următoarele: 


— România — Suedia 
— Franţa — Austria 
— S.U.A. — Belgia 
— R.F.G. — Olanda 
— Anglia — Norvegia 
— U.R.S.S. — ltalia 

— Elveţia — R.D.G. 
— R.P.P. — R.S.C. 
— R.PU. — RP. 
— R.S.F. 


Anual, acest fond naţional de 
brevete creşte cu 350—400 mii noi 
descrieri de invenții reprezentind 
tehnica mondială la zi. 

Prin consultarea atentă a breve- 
telor din colecţia naţională, toți 
specialiștii pot găsi răspunsuri la 
problemele ce-i interesează, des- 
crierile de invenţii avind avantajul 
că oferă soluții bine conturate, u- 
neori mergind la mici detalii teh- 
nologice, ceea ce ușurează mult 
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atit înţelegerea completă a lor, 
cit şi posibilitatea unei reprodu- 
ceri mai lesnicioase. 

Pentru cei care nu pot con- 
sulta direct colecţia naţională 
de brevete, 0O.S.I.M. poate e- 
fectua, la cerere, cercetări do- 
cumentare selective, care oferă 
celor interesaţi un bogat mă- 
nunchi de soluții, ce au ca scop 
rezolvarea unei anumite teme. 

Totodată 0.S.1.M. poate asi- 
gura solicitări de xerocopii din 
brevetele existente în colecția 
naţională. În acest mod, unită- 
ţile beneficiare îşi pot realiza 
biblioteci de specialitate (bre- 
vetoteci), un autentic instru- 
ment de informare asupra solu- 
țiilor tehnice avansate în diver- 
se domenii ale ştiinţei și tehni- 
cii. Constituirea brevetotecilor 
rămîne un important mijloc de 
transformare a brevetului de in- 
venție în instrumente de infor- 
mare și documentare tehnico- 
ştiinţifice. 


Prima legislaţie românească pri- 
vind protecţia invențiilor a apărut 
în anul 1906. 

Brevetul nr. 1 s-a acordat pen- 
tru invenţia «Săpătoarea româneas 
că Ştefania», autor fiind cpt. lon 
Constantinescu. 

Chiar din primii ani, figuri proe- 
minente ale ştiinţei și tehnicii româ- 
nești au brevetat o serie de invenții 
importante, obţinînd prioritate pen- 
tru ideile lor. 

Astfel, în anul 1906, inginerul 
Gogu Constanţinescu obține bre- 
vete pentru un monorai echilibrat 
și un rezervor de ciment armat pen- 
tru păstrat păcură, pentru ca mai 
tirziu, în anul 1911, să breveteze un 
procedeu și un aparat pentru car- 
buraţiunea aerului. Aurel Vlaicu, 
în anul 1910, obţine brevete pentru. 
o mașină de zburat cu corp în for- 
mă de săgeată. 

Lazăr Edeleanu, unul din f 
datorii petrochimiei românești 
mondiale, obţine brevete pent 
procedee tehnologice de preiucra- 
re a țițeiului. 

Numele lui Henri Coandă este, 
de asemenea, legat de o serie de 
descoperiri și aplicații tehnice bre- 
vetate ce i-au adus un renume mon- 
dial. 

După 23 August 1944, după ce 
mijloacele de producţie au devenit 
bun al întregului popor, ritmul de 
creștere al mișcării de invenții în 
țara noastră a atins cote valorice 
foarte ridicate. 


saafenalizindu-se mișcarea de in- 
venţii în perioada 1950—1980, se 
constată că după anul 1965 creati- 
vitatea românească a cunoscut o 
dezvoltare fără precedent, demon- 
strată prin faptul că jumătate din 
invențiile brevetate în cei 75 de 
ani de la apariţia primei legi privind 
protecţia invențiilor în România 
s-au depus în ultimii 15 ani, con- 
secinţă logică a faptului că ştiinţa 
și tehnica se: bucură de condiţii 
excelente de afirmare. 

Rolul invențiilor aplicate în eco- 
nomie a crescut an de an (60 de 
invenţii aplicate în anii 1950—1955, 
iar în ultimii ani peste 6 000), în 
ultimele trei decenii numărul aces- 
tora crescînd de peste 100 de ori. 

Avantajele de ordin economic 
obținute prin aplicarea invențiilor 
în perioada 1950—1989 se ridică la 
peste 25 miliarde de lei, din care 


Biblioteca Academiei Repu- 
blicii Socialiste România 
Calea Victoriei nr. 125, sec- 
tor 1, 71102 Bucureşti, tel, 
50 30 43 
Biblioteca Centrală de Stat 
a Republicii Socialiste Româ 
nia 
Str. lon Ghica nr. 4, sector 4, 
70018 București, tel. 14 13 57, 
16 12 60 
Biblioteca Centrală Pedago- 
gică 
Str. Zalomit lon nr. 12, sec- 
tor 7, 70714 Bucuresti, tel. 
13 45 21 
Biblioteca Centrală Univer- 
sitară 
Str. Oneşti nr. 1, sector 1, 
70119 București, tel. 1628 75 
Biblioteca Centrală Univer- 
sitară «Mihai Eminescu» 
Str. Păcurari nr. 4, 15-6600, 
laşi, tel. 980/50709 
Biblioteca Centrală Univer- 
sitară 
Str. Clinicilor nr. 2, CJ-3400, 
Cluj-Napoca, tel. 951/2109 
Biblioteca Universitară 
Bd. Y. Pârvan nr. 9, TM-1900, 
Timișoara 
Biblioteca Universitară 
Str. A. i. Cuza nr. 13, DJ — 
1100, Craiova 
Biblioteca Universităţii 


peste 22 miliarde obţinute în ulti- 
mii 15 ani. Crearea de invenții din 
ce în ce mai eticiente a făcut ca 
valoarea medie a efectului econo- 
mic anual pe invenţie aplicată să 
crească de la 230 mii de lei în 1965 
la 400 mii de lei în 1980. 

În ultimii 15 ani, invențiile româ- 
neşti au participat, alături de in- 
venţiile din celelalte ţări, în majori- 
tate industrializate, la o serie de 
saloane și expoziţii (Bruxelles, Ge- 
neva, Nurenberg, Brno etc.), impu- 
nîndu-se prin originalitatea solu- 
ţiilor şi a modului de rezolvare, a 
scopului pentru care au fost con- 
cepute. 

Cele peste 100 de medalii de 
aur ciîștigate cu aceste prilejuri 
atestă, în fapt, stima de care se 
bucură inventatorii români pe alte 
meridiane. 


Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 3, 
5V-2200, Brașov 
Biblioteca Institutului poli- 
tehnic «Gheorghe  Gheor- 
ghiu-Dejy» 

Calea Griviței nr. 132, sector 
3, 78122 București, tel. 50 27 92 
Biblioteca Înstitutului poli- 
tehnic «Traian Vuia» 

Str. Piatra Craiului nr. 8, TM- 

1900, Timisoara 
Biblioteca Institutului poli- 
tehnic «Gheorghe Asachi» 

Calea 23 August nr. 22, IS- 

6600, lași 
Biblioteca Institutului poli- 
tehnic 

Str. Emil Isac nr. 5, CJ-3400, 


Cluj-Napoca 

Biblioteca Universităţii 
Bd. Republicii nr. 47, GLl- 
6200, Galaţi 

Biblioteca Institutului de 


construcţii 
Bd. Republicii nr. 176, sector 
3, 7323 Bucureşti, tel. 42 42 00 
Biblioteca Institutului de pe- 
trol și gaze 
Bd. București nr. 1, PlH-2000, 
Ploiești 
Biblioteca Institutului agro- 
nomic «N. Bălcescu» 
Bd. Mărăști nr. 59, sector 1, 
71331 București, tel. 18 22 30, 
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I.N.!.D. sau Institutul naţional de 
intormare și documentare este prin- 
cipalul depozitar și difuzor al infor- 
mației ştiinţifice și tehnice în ţara 
noastră. Publicaţiile periodice sau 
neperiodice, serviciile de infor- 
mare documentară, cercetările bi- 
bliogratice, sintezele documentare, 
sistemul informtraducerii sînt doar 
cîteva din instrumentele de lucru 
indispensabile tinerilor specialiști, 
cercetători, ingineri, economişti etc, 
pe care [.N.1.D. le pune la dispoziţie 
în vederea utilizării eficiente a infor- 
maţiei existente pe plan mondial 
și naţional. 

Din păcate, nu rareori aceste 
servicii sint puţin cunoscute și 
utilizate frecvent în activitatea de zi 


„în lume apar anual: 
2 50 000 de reviste științifice 


| şi tehnice cu peste 2 000 000 
| de articole? 


2 200 000 de cărţi științifice 


| și tehnice? 


& 450 000 de brevete de in- 


| venţie? 


2 300 000 de rapoarte de cer- 


| cetare? 


$ 500 000 de cataloage și 


| prospecte comerciale? 


E 100 009 de filme documen- 


i tare? 


„în îimp ce citiți un singur 


| articol, în lume sînt publicate | 
| alte cinci pe aceeași temă? | 


„în fondul O.S.1.M. intră a- | 
nual cca 450 900 de brevete de | 
invenţie din care doar 1 000 sînt | 
protejate juridic pe teritoriul | 


| țării noastre, celelalte consti- | 
| tuind surse de idei ce pot fi | 


aplicate direci în activitatea | 
practică fără ca din aceasta să | 
rezulte obligaţii materiale sau | 
morale. | 


cu zi în mari întreprinderi, institute 
de cercetare şi proiectare, instituții 
de învățămînt superior etc. 

De aceea, stimaţi cititori, vă ofe- 
rim sintetic o prezentare a princi- 
palelor servicii ale I.N.I.D., consi- 
derînd că numai utilizarea celor mai 
noi sisteme informaţionale în orice 
domeniu de activitate vă poate a- 
duce succesul dorit în munca dv. 


I.N.I.D. asigură servicii de infor- 
mare documentară prin semnala- 
rea la zi a articolelor de revistă, 
cărților, rapoartelor de cercetare, 
comunicărilor la manifestările ști- 
ințifice, tezelor de doctorat etc,, 
publicate în străinătate și intrate 
în fondurile institutului, traduceri- 
lor efectuate sau în curs de efec- 
tuare în ţară, precum și a cercetă- 
rilor bibliografice realizate de insti- 
tut. De asemenea, I.N.1.D. difuzea- 
ză prin servicii specifice date și in- 
formaţii tehnico-economice, selec- 
tate din literatura: străină, potrivit 
cerințelor specifice ale benefticia- 
rilor. La cerere, I.N.l.D. elaborează 
sinteze documentare și efectuează 
cercetări bibliografice pe teme for- 
mulațe de beneficiari. .N.1.D. oferă 
beneficiarilor xerocopii şi/sau tra- 
duceri după articole originale aflate 
în fondul evidenţei centralizate. 


Biblioteca publică este înzes- 
trată cu bogate fonduri documen- 


I.N.I.D. pune la dispoziţia spe- 
cialiștilor serviciul de semnalare 
curentă a materialelor documen- 
tare pe teme stabilite în prealabil. 
Institutul propune 310 teme, bene- 
ficiarii putînd solicita informarea 
și pentru alte profiluri, potrivit pre- 
ocupărilor lor, pentru care fondul 
documentar al I.N.1.D. dispune de 
material documentar. 

La fiecare temă, beneficiarul pri- 
mește, în tot cursul anului, fişe bi- 
bliografice PRODOC, care cuprind 

— datele bibliografice complete 
ale materialului respectiv; numă- 
rul de inventar (cota), în biblioteca 
I.N.1.D., al originalului la care se 
referă fișa; elementele de descrie- 
re tematică a conţinutului. Codul 
PRODOC indică tema abordată de 
beneficiar; C.Z.U. (clasificarea ze- 
cimală universală) încadrează te- 
matic materialul în sistemul gene- 


tare din cele mai importante do- 
menii și ramuri ale ştiinţei și teh- 
nicii. Biblioteca dispune de cata- 
loage sistematice și de o sală de 
lectură ce oferă condiţii optime 
pentru consultarea materialelor do- 
cumentare. 


Asigurarea unei informări eti- 
ciente, complete și pertinente în 
toate domeniile economiei și vieţii 
sociale necesită însuşirea unor cu- 
noştințe teoretice și practice în 
domeniul informării documentare. 

Pentru realizarea acestui obiec- 
tiv, Î.N.1.D. elaborează lucrări cu 
caracter neperiodic pentru însuşi- 
rea și perfecționarea pregătirii pro- 
fesionale a personalului ce lucrea- 
ză în sistemul naţional de infor- 
mare și documentare, precum şi a 
beneficiarilor acestei activităţi — 
specialişti din cercetare, dezvol- 
tare tehnologică, învățămînt și pro- 
ducţie. La cerere, I.N.I1.D. organi- 
zează cursuri de informare docu- 
mentară, cu tematica preferată de 
beneticiari, cu o durată de 2-4 zile, 
în București și în provincie. 

De asemenea, I.N.l.D. asigură 
îndrumarea metodologică a activi- 
tăţii de informare și documentare 
prin deplasarea unor specialişti la 
unitatea beneticiară şi prin furniza- 
rea, la cerere, a unor materiale de 


ral al cunoștințelor; descriptorii— 
caracterizează subiectul materia- 
lului prin noţiunile-cheie utilizate 
în textul acestuia. 

Ordonate după oricare din ele- 
mentele de descriere tematică a 
conținutului, fişele PRODOC pot 
constitui baza creării unui fișier 
bibliografic propriu pentru rezol- 
varea cerinţelor informaţionale ale 
beneficiarului. Efectuînd, pe acest 
fișier, propriile sale cercetări bi- 
bliograțice și identificînd materiale 
documentare utile, beneficiarul 
poate obţine de la I.N.1.D. origina- 
lele acestor materiale sub formă 
de xerocopie sau traducere. 


Sistemul SELECTDATA asigu- 
ră difuzarea operativă, pe teme, a 
unor informaţii ştiinţifice, tehnice 
şi economice privind toate dome- 
niile şi ramurile economiei natio- 
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recomandare privind organizarea 
informării, achiziţia, prelucrarea, 
înmagazinarea, regăsirea şi dituza- 
rea informaţiilor, organizarea pro- 
pagandei tehnico-ştiinţifice prin fo- 
losirea materialului documentar. 


I.N.I.D. pune la dispoziţia bene- 
ficiarilor cărţi și broșuri din fondu- 
rile documentare proprii prin îm- 
prumuturi pe termen limitat (15 zile 
pentru București, 30 de zile pentru 
provincie), în măsura în care mate- 
rialul solicitat este disponibil. 

Fondurile de documentare o- 
feră spre consultare directă: 

3 000 titluri de reviste tehnice de 
Viola (81 000 de colecţii anu- 
ale); 

—— 180 000 de cărţi, tratate, manu- 
ale, ghiduri, broșuri etc. apărute 
în perioada 1949—1981 în ţară şi 
străinătate. 

Mijloacele tehnice aflate în do- 
tarea Î.N.[.D. permit executarea, la 
cererea celor interesaţi, după mate- 
riale aparţinînd institutului, a ur- 
mătoarelor lucrări: 

— xerocopii după materiale ori- 
ginale şi după microfilme; 

— microfilme; 

— fotocopii; 

— multiplicări; 

— traduceri din literatura ştiinţi- 
îică, tehnică și economică din pu- 
blicaţii semnalate în lucrările ela- 
borate de specialiştii I.N.I.D. 


nale. Informaţiile sînt selectate și 
prelucrate din literatura de specia- 
litate intrată în institut și cuprind: 
date statistice şi de prognoză; in- 
dicatori tehnico-economici; pre- 
zentări de firme, instituţii, metode 
de calcul și proiectare; prezentări 
de noi produse, materii prime şi 
materiale; descrieri de noi utilaje 
şi tehnologii; date privind ţări și 
grupe de ţări ș.a. 

Aceste informaţii sînt însoţite 
de grafice, diagrame, schiţe, foto- 
grafii, formule, tabele etc. și sînt 
difuzate pe foi volante, permiţînd 
astfel beneficiarilor să-și creeze 
bănci proprii de informaţii faptice, 
pe tematica specifică fiecăruia. 

Pentru a veni în sprijinul benefi- 
ciarilor, sistemul SELECTDATA 
se referă la teme care cuprind în- 
treaga problematică a economiei 
naţionale. Beneficiarii pot solicita 
informaţii de tip SELECTDATA și 
pentru alte teme specifice în afara 
celor oferite de I.N.I.D. 


ing. NICOLAE DIACONESCU, 
diirectorul Muzeului 


tehnice 


„Prof. ing. Dimitrie Leonida 


Muzeele au fost socotite multă 
vreme ca elemente statice, «ca 
locuri unde nu se întîmplă ni- 
mic). Nimic mai fals, deși chiar şi 
cadrele didactice de specialitate 
ignoră, în mare parte, posibilitățile 
ce le oferă pentru instrucție-edu- 
caţție-cercetare un muzeu tehnic. 

Nu este un secret pentru cei ce 
se ocupă cu istoria muzeografiei 
că Dimitrie Leonida considera 


1. Printre numeroasele exponate ce ilustrează 
istoria cuceririi cosmosului de către om, machete 
la scara 1:1 sau reducții fidele ale celor mai im- 
portante vehicule spațiale, se numără şi „stația 3 


sovietică VENUS-4. 


Staţie interplanetară, lansată spre 
nus la 12 iunie 1967, VENUS-4a contribuit la de- 
terminarea principalelor caracteristici ale atmos- 
ferei planetei şi a realizat măsurătorile ştiinţifice 


muzeul ce-i poartă numele încă de 
la înființare «ca o școală a școli- 
lor», iar Nicolae lorga vedea în 
muzeu «un învățămînt, un mare 
și folositor învățămînt». 

Astăzi, mai mult ca altă dată, 
muzeele şi în special muzeele teh- 
nice au rol deosebit în formarea 
tinerei generații. 

Aşa cum în prezent nu se mai 
concep instrucţia, educaţia, cultu- 


1967. 


ra fără universitate, institut poli- 
tehnic, la fel nu se pot concepe 
instrucţie, educaţie, cultură fără 
o reţea corespunzătoare de mu- 
zee. Muzeografția tehnică constitu- 
ie pe plan mondial unul din aspec- 
tele remarcabile ale culturii. Ci- 
teva cifre sint concludente în acest 
sens. 

Muzeul de istorie și tehnologie 
din Washington a primit, de exem- 
plu, în 1976, 8 milioane de vizita- 
tori, ceea ce constituie de cca 3 
ori populaţia din toată zona urbană 
a Washingtonului. Alte muzee teh- 
nice din lume, cum ar fi cele din 
Praga, Moscova, Muzeul descope- 
ririlor ştiinţifice din Paris, Muzeul 
de știință din Londra etc., au vizi- 
tatori de la cca 30 000/an pînă la 
3—5 milioane. 

in special după 1960, muzeele 
tehnice au cunoscut o amplă dez- 
voltare, acestea fiind socotite ca 
centre științifice și tehnice. De 
fapt scopul lor este de a servi pu- 
blicul larg pentru a înţelege știința, 
de a ameliora comunicarea între 
savanţi și marele public, în vederea 
înţelegerii optime a problemelor 
lumii moderne, cum ar fi energia, 
mediul înconjurător, alimentaţia 
etc. 

În aceste condiţii, rolul muzeelor 
tehnice pentru educaţie a crescut 
şi în ţara noastră. 


pe parcursul zborului terminat la 18 octombrie 


2. De asemenea printre cele mai spectaculoase 
anului 1981 este lansarea navetei 


“spaţiale” americane. primul vehicul interplanetar 
ce poate îi reutilizat. 

Macheta, prezentă în incinta Muzeului tehnic, 
poate constitui un excelent punct de plecare pen- 
tru o demonstraţie privind cucerirea cosmosului. 


Sînt bine cunoscute contribuţiile oamenilor de 
ştiinţă români la progresele aviaţiei. Sint, de a- 
semenea, tuturor familiare numele lui Coandă, 
Vuia, Vlaicu, autentici pionieri ai aviaţiei moder- 
ne. 

Mai puțin cunoscute sint elementele industriei 
aeronautice românești ce a înregistrat însemnate 
succese încă din deceniile 3—4 ale acestui secol, 
ilustrate la Muzeul tehnic de motorul I.A.R., cu 
care au fost echipate avioane de fabricaţie româ- 
nească în anii 1935 —1940. 


ISTORIA 
POLIGRAFIEI 


O mașină manuală tip Boston, întrebuințată în 
tipografiile sfirșitului sec. XIX, la care s-au tipă- 
rit, probabil, «Convorbiri literare» sau «Contem- 
poranul», este un convingător argument pentru a 
demonstra impactul «Galaxiei Gutenberg». 


HI-FI 


Nu, nu este o instalaţie cuadrofonică, deşi poate 
fi considerată o combină ad-hoc. Un aparat de 
radio Baltic «Super 10», «cea mai ieftină super- 
heterodină», cum o spun reclamele epocii, cu 
un sunet «clar, puternic, natural, incomparabil», 
cu un gramofon al cărui design stil retro poate 
inspira pe creatorii noștri contemporani de apa- 
rate High-Fidelity. 
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Muzeul tehnic din București s-a 
fităgrat în sistemul educativ cla- 
sic. Astfel, în cadrul Muzeului teh- 
hic «Prof. ing. Dimitrie Leonida» 
se fac prezentări pentru public, 
în special pentru elevi, ce vizează 
analiza proceselor de descoperire 
științifică. Se cunoaște că televi- 
ziunea și presa de nespecialitate 
uneori, în prezentarea unor des- 
coperiri, fenomene fizice etc., de- 
formează tocmai aspectul concep- 
tual al fenomenelor. Pentru a-l 
prezenta obiectiv, muzeul nostru 
„ne la dispoziţia celor interesați 
ini, aparataj divers, în mare 
funcţional, precum și posi- 
tea unor lucrări practice. 
cîteva din elementele pro- 
mului nostru instructiv-educa- 
v pus la dispoziţia tinerilor: con- 
ferinţe de specialitate, pe teme de 
mare interes; expoziţii temporare 
(una-două, trimestrial); filme ştiin- 
ţifice în colaborare cu l.A.T.C.; 
cărți și brevete în cadrul bibliote- 
cii; vizite organizate cu ghizi mu- 
zeograti;, mese rotunde. Un rol 
deosebit în înțelegerea exponatelor, 
legilor şi fenomenelor fizice pre» 
zentate în muzeu îl au vizitele orga- 
nitate cu ghizi muzeografi sau cu 
profesori de specialitate. In ca- 
drul acestor vizite se prezintă un 
exponat în secțiune sau funcţional, 
în vederea realizării unei lecții, 
sau se prezintă un număr de mașini 


Pînă a primele 
E «plăci». au exis 


. tat niște. cilindri CC 


„acoperiţi cucea 


- graful lui. sa 
„îi transforma î 
sunete. lar pină la 
„ înregistrările ma-. 
„rilor case de 
„discuri Philips, 
Electrecord, Pa- 
“the, Supraphon, 
„Eterna etc. să ne 
amintim, nu fără 
nostalgie, de un 
“gramofon fabri- | 
cat la începutul 3 
secolului nostru, 


e ale Va 
. lunilan Dunării 


Telefonul, ce 
invenție minuna- 
tă! Un telefon tip 


Ericson, unicat în 
Muzeul tehnic, 
vă poate spune 
multe despre con- 
vorbirile  bunici- 
lor noştri. 


în evoluţia lor funcţională, structu- 
rală, urmărindu-se în acest caz 
realizarea unei lecţii de sinteză sau 
recapitulativă. Se pot prezenta atit 
aspectul funcţional al exponatelor, 
descoperirea legilor, teoremelor și 
consecinţele acestora, cit și îm- 
prejurările particulare care au gene- 
rat construcţia aparatului, modul 
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cum a apărut în ţară. 

Se urmăresc astfel importante 
aspecte de tehnică propriu-zisă, 
precum și originalitatea gindirii teh- 
nice creatoare a poporului nostru. 
Exemplele sînt numeroase în fie: 
care sector al muzeului. 

În programele de învățămint ale 
școlilor, cît şi ale facuitățiior lip- 
sesc cu desăvirșire cursurile de 
istoria științei și tehnicii. Evident 
că această lipsă mai devreme sau 
mai tirziu se impune a fi rezolvată, 
prin includerea în programele de 
învățămînt a unor astfel de cursuri 
(așa cum dealtfel există în alte 
țări). 

Pînă atunci, această lipsă poate 
ți foarte bine suplinită stabilin- 
du-se o relaţie mai strinsă între 
școală şi Muzeul tehnic, invitînd 
elevii la simpozioane, la sesiuni 
ştiinţifice, unde se prezintă comu- 
nicări legate de personalități ale 
istoriei ştiinţei și tehnicii sau de 
evoluţia tehnică a unui exponat sau 
ale unei grupe de exponate. Ast- 
fel, muzeul contribuie la formarea 
elevilor şi oferă direcţii de cerce- 
tare. 

Prin faptul că Muzeul tehnic pre- 
zintă tot ce s-a realizat mai im- 
portant într-un anumit domeniu, 
iar prezentarea nu are un caracter 
închis, secţiile muzeului sint ge- 
neratoare de sugestii și idei noi. 
Periodizarea secţiilor, atit în con- 
cepția tehnică, cît și în cea teh- 
nologică, permite aprecierea pen- 
tru viitor a tendinţelor pentru ac- 
tualele mașini, utilaje, mecanisme, 
instalaţii etc. 

Secţiile muzeului fiind depozi- 


Dă 


tarul gindirii tehnologice de secole, 
ideile se înlănțuiesc, se determină 
"în evoluţie. Cei ce văd mașinile în 
evoluţie constată imperfecţiunile 
“lor într-o etapă sau alta, ce tre- 
buie făcut în continuare pentru a 
fi îmbunătăţite. Nu întîmplător în 
Muzeul tehnic, muiţi elevi şi stu- 
denţi în vizite individuale urmăresc 
cu interes unele exponate sau gru- 
pe de exponate, fie pentru a-i ajuta 
în proiectele lor de diplomă, fie 
pentru documentare generală. | 
Citeva din sectoarele muzeului 
ilităţi speciale pentru 


lare în vigoare. 
Fără a da un inventar al capitole- 


lor sau al lecţiilor ce se pot desfă- 
şura în cadrul Muzeului tehnic în 
condiţii optime, lecții cu un pro- 
nunţat caracter formativ, vom pre- 
zenta totuși cîteva grupe de expo- 
nate din mai multe domenii. 

În secţia mecanică sint pre- 
zentate maşini simple şi aplicaţiile 
lor, aparate demonstrative pentru 
legea Arhimede, pentru studiul 
mișcării, al ciocnirilor, al forţelor, 
sistemul geocentric Ptolemeu și 
sistemul heliocentric Copernic etc. 
"Sectorul de electricitate şi 
magnetism cuprinde exponate pri- 
"vind începuturile cunoștințelor de 
electricitate, aparatură pentru ex- 

perienţe de electrostatică, maşini 
electrostatice. aparate pentru de- 
 mongtrarea legilor tundamentale 
ale electricităţii, aparatură pentru 
studiul curenților alternativi și apli- 
caţiile acestora. 


„ Teoria  soni- 
| cităţii. Cunoscu- 
| tateoriea sonici- 

tăţii a avut drept 
părinte un cele- 


c posedă un 
mplex aparat 


3 


Cunoaştem as- 
tăzi puternicele 
maşini  prelucră- 
toare, strunguri- 
le cu o capacitate 
de 16 sau chiar 
20 m, cu sute de 
comenzi, electri- 
ce, mecanice, e- 


lectronice.  Cită 
distanță pînă la 
strungul  inven- 


tat de un nume 
celebru al poeziei _- 
şi - picturii, Leo- 
nardo da Vinci! 
Dincolo de far- 
mecul inedit al u- 
nui “strămoș al 
progresului. ac- 
tual rămine forţa 
intuiției tehnice 
creatoare a celui 
care a imaginat 
pentru prima oa- 


| 


Sectorul descărcării în gaze 
deține diferite tuburi și aparate pen- 
tru studiul descărcărilor în gaze 
rarefiate și aparatură pentru curenţi 
de înaltă frecvenţă. 

Sectorul de fizică atomică în- 
magazinează aparatură demonstra- 
tivă pentru studiul radiaţiilor, apa- 


ră cu contururi 
concrete (pînă la 
proba contrarie) 


parașuta, elicop- 
terul, teoria ondu- 
latorie a luminii. 


SR ir a ini ăi aud E n pa ape 


ibiza inca rain aia 


Îi ii, 


ratură de detecție, numărătoare 
electronice de particule, aparatură 
pentru studiul nucleului și al par- 
ticulelor elementare, acceleratoare 
de particule etc. 

În sectorul căldură și mașini 
termica sînt prezentate aparate şi 
machete pentru studiul căldurii și 
legilor termodinamicii. 

În sectorul telecomunicaţii se 
pot studia procedee primitive de 
comunicaţie la distanţă (acustice şi 
optice) etc. Muzeul dispune în total 
de 20 de sectoare. 

Avînd în vedere că există multe 
aspecte comune între activitatea 
profesorului care predă la clasă 
şi muzeoaratul ghid, ne străduim 
să dezvoltăm funcţia de muzeu- 
școală a instituţiei noastre. 

intrucit Muzeul tehnic dispune 
de o bază materială mult mai boga- 
tă, se pot desfășura și lecţii reca- 
pitulative, de sinteză, astfel încit 
fixarea cunoștințelor să se reali- 
zeze direct, prin observarea apara- 
telor, urmărirea fenomenelor etc. 

Muzeul tehnic își deschide larg 
porţile, invitind cadrele didactice 
la o rodnică colaborare în vederea 
pregătirii temeinice a elevilor, sti- 
mularea creaţiei tehnice, pentru 
dezvoltarea științei și tehnicii româ- 
nești. 


ŞTIINŢĂ, TEHNICĂ, FANTE- 
ZIE = MODELISM este inscripţia 
de pe kit-urile cu avioane ce tre- 
buie asamblate, reglate și mai ales 
«zburate» de copii, inscripție ce 
vine să materializeze o. iniţiativă 
lăudabilă la noi în țară: aceea de a 
pune la dispoziţia copiilor și a 
tinerilor un mijloc de a ocupa tim- 
pul liber cu învăţătura cea mai utilă, 
aceea a îndeminării practice, a ciș- 
tigului de. ştiinţă și experienţă, a 
aplicării cunoștințelor de fizică, a 
unor. soțisticate ecuaţii de mate- 
matică, aerodinamică și rezistenţă, 
garanţie a înţelegerii și aplicării lor 
mai tirziu. Iniţiativa a mizat pe acel 
minunat dar al adolescenţei. care 
se numeşte pasiunea zborului, a 
plutirii sau necunoscutului; oricum 
i-am spune, cum i-am spus și o să 
i se mai spună, nu putem decit să 
ne entuziasmăm şi să mulţumim 
tuturor factorilor ce au contribuit 
la o asemenea realizare. Le mulțu- 
mim noi, modeliștii, le mulțumește 
băiețașul. de la mare sau de la 
munte ce mănîncă bătaie de la 
mămica pentru că şi-a lansat aero- 


ing. SRISTIAN CRĂZIUNOIU, 


modelul cu praștie «Fulger» prea 
deparie pentru a-l mai găsi, le 
mulțumesc toți cei ce înțeleg impor- 
tanţa educaţiei tehnice a tineretu- 
lui la nivelul maselor și care au în 
faţă nu o indicație sau o dare de 
seamă a unei comisii judeţene, ci o 


realizare practică de netăgăduit, 


care va aduce economiei naționale 
infinit mai mult decit beneficiile 
aduse comerțului prin înmulţirea 
a 12 lei aeromodelul cu numărul 
lor. 

Dar să fim mai concreţi. Acţiunea 
de «invadare» (pentru foarte scurt 
timp) a librăriilor și magazinelor 
pentru copii a fost concepută și 
realizată în ani de trudă, prin munca 
maestrului emerit al sportului, Qito 
Hints, creatorul școlii românești 
de micromodele, ce a dat campioni 
mondiali, a lui Francisc Gabyi, 
Ladislau Pârcălab și Dorel Câl- 
tea, cu sprijinul unui director de 
excepţie, inginerul Lucian Oltea- 
nu, de la î.P.L.-Tirgu Mureş. 

in prezent, prin acţiunea de recu- 
perare a deșeurilor întreprinderii 
de mobilă, se fabrică 15 tipuri de 


maestru al sportului 


aeromodele, fiind contractate pen- 
tru acest an produse în valoare de 
4 milioane lei, cu posibilități de ex- 
port în țări cu veche tradiţie indus- 
irială și modelistică, 

Un program de fabricaţie bine 
gindit, alcătuit pe baza virstei și 
cunoștințelor acumulate de cei că- 
rora li se adresează, asigură succe- 
sul acţiunii. Mii de scrisori din toa- 
tă țara, adresate direct fabricii vin 
să confirme acest lucru. Există mo- 
dele pentru preșcolari, școlari mici 
și pionieri, fiind în pregătire mode- 
lele Al planor (clasă de concurs a 
Federaţiei Aeronautice Înternaţio- 
nale— F.A.1.) și Bl popular, cu fire 
de cauciuc. 

Se preconizează introducerea în 
fabricaţie a unui planor telecoman- 
dat, ce va satisface. atit cerinţele 
pieţei, cit şi pe cele specifice con- 
cursurilor de aeromodele. : 

Un aeromodel telecomandat cu 
aripă delta, de fapt un cărăuş ae- 
rian, ce lansa o minge de fotbal pe 
teren, a fost publicat în revista 
«Tehnium» nr. 771981 (planurile şi 
fotografia). 


Succesul a generat acţiuni de 
erfecţionare şi completare a ga- 
ei produselor, fiind oferite spre 
ontractare. în acest an și navo- 
odele, rod al muncii proiectantu- 
lui Petre Tentișan din cadrul a- 
celuiași colectiv de tineri uteciști 
e asigură fabricaţia de serie a 
modelelor, serii nu tocmai mici (de 
>mplu «Vulturul» cu 110 repere 
fost comercializat în 10 000 de 
xemplare). 

Toţi membrii colectivului erau 
la data demarării iniţiativei proas- 
păt încadraţi şi au ținut să aniver- 
eze un an de la lansarea primelor 
"aeromodele printr-un concurs, de 
la care prezentăm imagini foto, con- 
Cuis «open». pentru cei mari și 
mici, pentru cei ce astăzi învaţă să 
zboare inainte să vorbească și 
pentru cei ce le-au dat aripi, pentru 
că nu se știe care dintre ei va fi 
miine un cosmonaut, la fel de mare 
ca micul aeromodelist de ieri, Du- 
mitru Prunariu, și le va povesti cum 
primul om ce a debarcat pe Lună 
face încă aeromodele. 

„Să-i felicităm şi să le mulțumim 
“tuturor acelora care prin muncă 
„Sau înțelegere au creat climatul și 
condiţiile necesare unei asemenea 
„realizări, acelor inimoşi care au 
muncit ani fără a ţine seama de 
obstacole și greutăţi, pentru ca să 
le dăm copiilor aripi, astăzi din 
celuloid, balsa sau carton, pregă- 
tindu-i pentru cele din fibră de 
sticlă, duraluminiu şi titan. 


"a mea 


Capitala patriei noastre a fost 
în pragul acestei toamne gazda 
unei prestigioase reuniuni ştiinţi- 
fice, cel de-al XVi-lea Congres 
internaţional de istorie a științei, 
desfășurat sub înaltul patronaj al 
tovarăşei academician doctor ingi- 
ner ELENA CEAUSESCU, mem- 
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-viceprimmi- 
nistru al Guvernului Republicii So- 
cialiste România, președintele Con. 
siliului Naţional pentru Ştiinţă și 
Tehnologie. 

Tema Congresului, «Ştiinţă şi 
tehnologie, umanism şi  pro- 
gres», a avut rezonanţa unei au- 
tentice devize sub care cei peste 
1200 oameni de ştiinţă din 50 de 
țări ale lumii reuniți la Bucureşti 
au făcut ca lucrările să se consti- 
tuie într-un moment deosebit de 
important de informare și dezba- 
tere a problemelor științei şi teh- 
nicii, a relaţiilor dintre progresul 
științific şi cel social, a celor le- 
gate de utilizarea cuceririlor ştiin- 
țifice exclusiv în. scopuri pașnice, 
pentru afirmarea creaţiei spiritu- 
lui uman în slujba popoarelor și 
civilizaţiei. 

Cu ocazia desfășurării lucrărilor 
congresului au fost reafirmate con- 
tribuţiile deosebit de valoroase pe 
care poporul român le-a pus în 
slujba progresului ştiinţei și teh- 
nicii, a civilizaţiei mondiale. Un 
impresionant număr de obiecte, 
unelte, instalaţii și tehnologii sînt 
originare din România, ele consti- 
tuind un pasionant capitol al crea- 
ției populare anonime. Alături de 
cele peste 400 de asemenea «in- 
venţii», datorate geniului poporu- 
lui român, stau la locuri de cinste 
în istoria umanităţii descoperirile 
unor mari personalităţi ale științei 
și tehnicii românești, care, prin 
forța creatoare a gîndirii lor, prin 
cutezanţa invențiilor, au deschis 
noi. orizonturi. cunoaşterii. 

România se înscrie printre pu- 
ținele ţări mijlocii ale lumii care au 


dat omenirii atitea importante va- 
lori creatoare. Este suficient să 
amintim aici că oameni ai pămîn- 
tului românesc au imaginat şi rea- 
lizat rachetele cu mai multe trepte 
de aprindere, cea dintii rafinărie 
de petrol, primul automobil aero- 
dinamic, primul dinam de tensiune 
ridicată, primul avion care s-a ridi- 
cat prin forţa motorului său de la 
sol, cel dintii avion cu reacţie, cel 
dintii sistem de telefonie multiplă, 
primul pod metalic din oţel acid 
etc. etc. Oameni de știință români 
au descoperit un nou element chi- 
mic — telurul, magnetonul  ato- 
mic (cuanta de magnetism), radio- 
activitatea artificială a plumbului, 
cel mai precis echivalent mecanic 
al caloriei, insulina, derivata areo- 
lară. 

Importante zone ale cunoaşterii 
umane au fost fundamentate știin- 
ţific de savanţi şi cercetători ro- 
mâni în diverse domenii, cum ar 
fi sonicitatea, cibernetica, biospeo- 
logia, lingvistica matematică, hi- 
drogazodinamica mediilor poroa- 
se, mecanica invariantivă, antibio- 
terapia, citologia. De asemenea, 
mari capitole ale ştiinţei contem- 
porane — fizica, matematica, chi- 
mia, medicina, lingvistica, energe- 
tica — numără printre principalii 
animatori ai progresului savanţi 
români. 

In cartea de aur a evoluţiei uma- 
nităţii, deși istoria ştiinţei a fost 
nu de puţine ori vitregă faţă de 
prioritățile românești, se află as- 
tăzi înscrise la loc de cinste nu- 
mele lui Traian Vuia, Aurel Vlai- 
cu, Anghel Saligny, Henri Coan- 
dă, Gogu Constantinescu, Şte- 
fan Procopiu, Stefan Odobleja, 


Anastase Dragomir, Nicolae 
Paulescu, Hermann Oberth, 
George Emil Palade, Matyla 


Ghica, Elie Carafoli. 

In cadrul lucrărilor celui de-al 
XVl-lea Congres internaţional de 
istorie a ştiinţei specialiştii români 
au prezentat numeroase comuni- 
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CĂLIN STĂNCULESCU 


cări menite să ofere o reflectare 
fidelă a autenticelor proporţii ce 
le-au avut contribuţiile româneşti 
la tezaurul mondial de gîndire teh- 
nologică, precum şi o imagine 
concretă și exactă asupra valori- 
ficării superioare a creativităţii teh- 
nico-ştiinţifice în societatea noas- 
tră contemporană, a politicii de 
încurajare a folosirii cercetării în 
domeniul practicii productive. 

Cadru fertil al schimbului univer- 
sal de idei, Congresul internaţional 
de istorie a științei a marcat, în 
același timp, desfășurarea unor 
deosebit de interesante ședințe 
tematice şi simpozioane, cum ar îi: 
«Rolui unităților standard în is- 
toria științei şi tehnicii», «Ştiin- 
ta, tehnologia şi problemele dez- 
voltării sociale — comparaţie 
și perspective istorice», «Creati- 
vitatea științifică și problemele 
progresului», «Revoluţia în bio- 
logia secolului XX», «Probleme 
ale interacțiunii științelor na- 
turii, tehnice şi sociale», «Pro- 
movarea cercetării ştiinţifice şi 
învățămîntului în istoria ştiinţei 
și tehnicii». 

Prin ansamblul temelor discu- 
tate, menite să contribuie la relie- 
farea importanței laturii prospecti- 
ve a istoriei și filozofiei ştiinţei, 
prin realismul propunerilor înre- 
gistrate cu prilejul lucrărilor pri- 
vind necesitatea unirii tuturor efor- 
turilor pentru evitarea pericolelor 
unui conflict, pentru salvarea civi- 
lizaţiei umane, cel de-al XVI-lea 
Congres internaţional de istorie a 
științei, desfășurat la Bucureşti, 
a constituit o amplă și valoroasă 
manifestare ştiinţifică, cu o largă 
participare ce a stimulat conlucra- 
rea între savanţi, între foruri şi 
instituţii de profil în scopul solu- 
ționării problemelor complexe ale 
contemporaneităţii, în spiritul pă- 
cii şi echităţii, corespunzător in-. 
tereselor și aspirațiilor tuturor na- 
țiunilor. 


Sport ce a cunoscut nu nu- 
mai o explozivă dezvoltare a 
disciplinelor sale, ci și o popu- 
laritate din ce în ce mai mare — 
modelismul este astăzi îndrăgit 
dă Zeci de mii de tineri din țara 
astră. 
meroasele competiții jude- 
țehe, regionale şi naționale, cam- 
bnate și concursuri cu carac- 
publican reunesc anual la 
start elevi şi studenţi, munci- 
tori și tehnicieni, tineri specia- 
ști care și-au ales pentru pe- 
trecerea plăcută și utilă a tim- 
pului liber un hobby complex, 
cu profunde valenţe educative 
Structive. 
delismul, în toate varian- 
, presupune astfel nu nu- 
alități și aptitudini necesa- 
u construirea de aero, 
navo, auto sau rachetomodele- 
lor, ci și temeinice cunoștințe 
din variate domenii ale cunoaș- 
terii umane — fizică, mecanică, 
electronică, chimie, matemati- 
că, istorie etc. 

Minuţia şi acuratețea con- 
strucţiilor prezente în finalele 
campionatelor republicane, nu- 
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imeroasele titluri și recorduri 
mondiale obținute de modeliştii 
români atestă cu elocvenţă e- 
xistența unei autentice școli na- 
ționale cu un prestigiu deja con- 
solidat pe plan mondial. Cu o 
deosebită forță de pătrundere 
în rîndurile tineretului, mode- 
lismul trebuie mai ales susținut 
în școlile generale, în liceele de 
specialitate, acolo unde cei ce 
îndrăgesc sportul  microcon- 
strucțiilor aviatice sau maritime 
se pot bucura de sprijinul cali- 
ficat al profesorilor de speciali 
tate. Pentru a veni în sprijinu 
tinerilor din cercurile tehnic 
aplicative de modelism, în 
mătoarele pagini ale Almanah 
lui «Tehnium» publicăm cîte 
interesante modele ce pot d 
veni, prin competenţa şi talentu 
celor ce le vor construi, adevă- 
rate candidate la titluri republi- 
cane. 

Așteptind de ia cititorii noş- 
tri noi propuneri pentru viitoare 
articole în revistă sau în urmă- 
toarea ediţie a almanahului, do- 
rim tuturor constructorilor mult 
succes! (C.S.) 


Prof. N. HOMESCU, 
Cugir 


În octombrie 1910, marele Palat 
de expoziţii din Paris a găzduit al 
doilea Salon internaţional de aero- 
nautică, la care au fost prezentate 
ultimele creaţii din acest domeniu. 
Printre exponate se afla un aparat 
cu totul deosebit, de culoare roşu 
închis, căruia îi lipsea elicea și, 
totodată, prezenta multe inovaţii 
constructive, total diferite de ceea 
ce se cunoștea pină atunci în 
în acest domeniu. 

Principalele caracteristici pre- 
zentate pe placa din expoziţie erau: 
anvergura — 10,30 m; lungimea — 
12,50 m; suprafața  portantă — 
32,70 mp; profunzimea aripii — 
1,75 m; greutatea în linie de zbor— 
420 kg; tracţiunea motorului la 
punct fix — 220 kgf, iar constructo- 
rul său era inginerul român Henri 
Coandă. 

Aeroplanul turbopropulsat al lui 
Henri Coandă era un biplan de 
tipul sesquiplanului, monoloc, echi- 
pat cu un motor aeroreactiv și 
inovațiile constructive erau urmă- 
toarele: 

Longeroanele principale ale ari- 
pilor pentru prima dată erau fabri- 
cate din oţel aliat cu nichel. Longe- 
ronul anterior era situat în imediata 
apropiere a bordului de atac, iar 
cel posterior puţin în spatele cen- 
trului de presiune al aripii. Între 
longeroane, profilul aripii avea o 
curbură pronunţată, care se ame- 
liora treptat spre bordul de fugă și 
se termina în linie dreaptă. Tre- 
buie remarcat elementul revolu- 
țţionar al aripii: voletul cu fantă de 
bord, care permitea mărirea sub- 
stanțială a portanţei. 

Rigiditatea celulei biplan era asi- 
gurată prin două perechi de mon- 
tanţi din tuburi de oţel aliat, ampla- 
saţi median între longeroane şi 


care susțineau și fuzelajul. Acesta 
avea o secţiune triunghiulară cu 
suprafețele pronunţat bombate. Pla- 
nurile și fuzelajul erau învelite cu 
placaj subțire, vopsit și lăcuit cu 
îngrijire. Asi 

În partea superioară, sub tuze- 
laj şi în fața ampenajului, era mon- 
tat un plan sustentator auxiliar, de 
mică anvergură. Tot pe îfuzelaj, în 

ărțile laterale erau montate ra- 
diatoarele de răcire a motorului, 
răcire ce se făcea cu apă 

Ampenajul era compus din pa- 
tru planuri fixe, de formă triun- 
ghiulară, prelungite prin patru pla- 
nuri mobile de aceeași formă. Pla- 
nurile erau astfel dispuse încît for- 
mau un sistem cruciform, diagonal. 
Lungimea ampenajului era de apro- 
ximativ 20% din lungimea totală a 
aparatului. Organele de comandă 
erau acţionate de două volane si- 
tuate de o parte și de alta a carlingii. 

Trenul de aterizare, foarte scund, 
se compunea din două roți în față, 
care puteau fi parțial camuflate în 
grosimea aripii inferioare. Aceasta 
constituie prima incercare de folo- 
sire a trenului de aterizare esca- 
motabil. Roţile erau montate cla- 
sic, pe arcuri plate de oţel. Între ele 
era montată și o patină. La partea 
dinapoi a fuzelajului era montată o 
altă patină, mai mică, cu rol de 
bechie. 

Rezervoarele de combustibil erau 
instalate (pentru prima oară) în 
aripa superioară, contribuind la 
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micșorarea rezistenţei la înain- 
tare. 

Motorul aeroreactiv se compu- 
nea dintr-un motor cu piston cu 
patru cilindri, răcit cu apă, marca 
«CLERGET», de 50 CP la 1 000 rot/ 
min, care antrena, prin intermediul 
unui multiplicator de turații, un 
compresor, imprimindu-i o turație 
de 40 000 rot/min. De aici, aerul 
era refulat în camerele de ardere, 
de secţiune inelară, amplasate de o 
parte și de alta a fuzelajului. Aici 
se injecta combustibilul care, în 
contact cu gazele de ardere ale 
motorului și aerul împins de com- 
presor, ardea, iar gazele produse 
ieşeau prin ajutaje, creînd forța de 
reacție necesară propulsiei mo- 
torului. 

După închiderea expoziţiei, apa- 
ratul a fost transportat pe terenul 
de la Issy-les-Moulineaux pentru 
încercări de zbor. În ziua de 16 de- 
cembrie 1910, în carlingă a luat loc 
tînărul constructor. După cea rulat 
mai multe zeci de-metri, aparatul a. 
decolat aproape de la sine, spre 
surprinderea pilotului, care pierdu 
controlul comenzilor, iar aparatul, 
pierziînd viteza, se sfărimă de pă- 
mînt și luă foc, pilotul scăpind 
teafăr. Această încercare consti- 
tuie primul zbor din lume al unui 
aeroplan propulsat de un motor 
aeroreactiv și aceasta cu trei de- 
cenii înainte ca Heinkel, Campini 
și Whittle să fi construit avioa- 
nele lor. 


M!G-21, unul dintre cele mai cu- 
noscute avioane de intercepție din 
lume, creaţie a birourilor de pro- 
iectare conduse de colonel gene- 
ral Artem ivanovici Mikoian şi 
matematicianul Mihail losifovici 
Gurievici, împlinește anul acesta 
25 de ani. El reprezintă una din cele 
mai valoroase realizări în dome- 
niu, dovedind de-a lungul anilor 
calităţi deosebite, aparatul fiind 
modernizat în decursul expioată- 
rii. După o istorie ce nu poate îi 
contestată, aparatul începe să fie 
retras de pe pistele de zbor, locul 
lui fiind luat de alte aparate MIG, 
moderne, care corespund actua- 
lelor cerinţe pentru aviația de in- 
tercepție. 

MIG-21 F. Primul avion din seria 
MIG-21 poate fi considerat apara- 
tul E-2A (£-4), care a efectuat 
primul zbor la 16 iunie 1956. E-2A 
este realizat pe baza unui nou mo- 
tor de tip Tumanski RD-11 de 
peste 50 kN, cu forţaj, aproape de 
două ori mai puternic decit motoa- 
rele utilizate la aparatele anterioare 
(MIG-19 — RG-9B de 31 kN). La 
celelalte serii MIG au fost utilizate 
motoare RG-20 de 7,85 kN pentru 
MIG-9; RD-21 de 9,81 kN pentru 
MIG-9FR; RD-45 F de 2227 kN 
pentru MIG-15; WK-1 de 26,49 kN 
pentru M!IG-15 bis și MIG-17; WK-1F 
de 33,16 kN pentru MIG-17 F/PF. 


Arh. MIFIAIL ANDREI 


E-2A prezenta o linie deosebită 
seriilor anterioare, însă păstra aripa 
în săgeată —57. Viteza atinsă de 
E-2A este de 1900 km/h, iar pla- 
fonul maxim de 18 000 m; plafonul 
de 10 000 m era atins în 1,3 minute. 
Avionul a fost realizat într-o va- 
riantă cu motor-rachetă, suplimen- 
tar, SRD-S-155, pe lîngă motorul 
principal, un RD-9J de 37,26 kN; 
astfel echipat, numit E-50 A, apa- 
raiul atinge viteza maximă de 2 460 
km/h (2,3 Mach) și plafonul maxim 
de 25 600 m. _ 

MIG-21 U. În anul 1963 este rea- 
lizată prima variantă bloc, direct 
derivată din MIG-21F, cu două 
locuri în tandem; aparatul este des- 
tinat școlilor de piloţi pentru MIG- 
21. Aparatele din seria F sînt ca- 
pabile de viteze maxime 1,5—1,9 
Mach și 1100 km/h la joasă alti- 
tudine (110 m). Armamentul cu- 
prinde un tun de 30 mm înglobat în 
fuzelaj şi două rachete aer-aer 
cu autoghidare în infraroșu, sau 
două lansatoare de proiectile reac- 
tive nedirijate. Rezerva internă de 
combustibil, de 2 340 |, poate fi 
suplimentată cu un rezervor extern 
de 490 |, largabil în zbor. 

MIG-21 PF se deosebeşte de 
MIG-21 F prin priza de aer cu dia- 
metrul de 91 cm, față de 69 cm; 
conul de reglare al secțiunii de 


admisiune, mai mare; tubul Pitot. 


este mutat de sub axa fuzelajului, 
deasupra axei; modul de carenare 
al coloanei dorsale, forma ampe- 
najului verticai diferă; capacitatea 
rezervoarelor interne este mărită 
la 2 850 |; motorul: un R-11 de 58,4 
kN; tunul de 30 mm este înlocuit 
cu un tun extern de 23 mm cu 
două ţevi, acroșabil în planul axial 
al fuzelajului. 

MIG-21 PFM, variantă similară 
cu PF. Se schimbă modul de des- 
chidere al cabinei, forma și mări- 
mea coloanei dorsale; diverse a- 
daptări ale trenului de aterizare, 
echipamente. x 

MIG-21 STOL. în iulie 1967, la 
Domodedovo este prezentat un 
prototip STOL, direct derivat din 
MIG-21 PFM, aparatul, fiind echi- 
pat cu un motor suplimentar de 
sustentație, este mai lung cu 1,22 m. 

A-144 este varianta specială care 
a efectuat zboruri simultane cu 
supersonicul de pasageri TU-144. 
Realizat pe baza unei celule de 
MIG-21 PF, cu aripa analogă gigan- 
tului de pasageri, aparatul este lip- 
sit de ampenaje orizontale, funcţi- 
ile acestora fiind preluate de sec- 
țiuni mobile ale bordului de fugă. 
Denumirea de A-144 are la origine 
ANALOG-144. 

M1G-21M/MF exterior similar cu 
MIG-21 PFM; echipat cu motor 
R-13-300 de 50—64,73 kN; patru 
puncte de acroşare armament sub 
planuri în loc de două puncte la 
celelalte variante. 

MIS-21 UM variantă biloc, deri- 
vată din MIG-21 MF, cu motor 
R-13. 

M!G-21 R/RF, variantă de re- 
cunoaştere tactică, bazată pe se- 
riile PFM, respectiv MF. 

La mitingul aviatic din 1967, 
U.R.S.S. prezintă încă trei prototi- 
puri MIG: un MIG cu geometrie 
variabilă, monomotor, monoloc; un 
MIG STOL cu aripă delta, mono- 
motor cu prize laterale pentru ad- 
misie aer; trei aparate de tip E-266. 

Simplitatea formei acestor tipuri 
de avioane poate fi abordată cu 
ușurință de constructorii amatori 
pentru realizarea unor interesante 
modele. 
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Din lista cuprinzind «Vasele Navigaţiei Flu- 
viale Române», în anul 1904, aflăm următoarele 
caracteristici ale acestel. nave de pasageri: 

Lungimea . „920 m, 

Lățimea 3,5 m. 

Pescajul 1,1 m. 

Tonajul net 30 t. 

Puterea maşinii - 40 CP 

Anul construcţiei . . 1877. 
a Observaţie: cumpărat de la Societatea Petcut 

o. 

in acel an, comandantul vasului era Obărșanu 
Dumitru — căpitan secund clasa a l-a, iar ajutor 
Vasiliu Gheorghe — mecanic clasa a Ill-a. 

A participat ca transportor de trupe la primul 
război mondial, fiind scufundată prin lovituri de 
artilerie în 1916. 

După cum putem observa de la prima vedere, 
este o navă deosebit de pitorească, ce a ajuns 
la acest aspect exterior în urma unor modificări 


și reparaţii succesive, prin adăugări și moderni- 
zări de cabine. 

Reconstituirea este realizată după albumul 
omagial publicat de Societatea română de stat 
pentru navigaţie pe Dunăre, N.F.R., cu ocazia 
aniversării a 25 de ani de la înfiinţare, 1887—1922, 
dată la care această societate era a doua ca 
mărime la Dunăre. 

Recomandăm construcţia acestui model la 
clasele de machete C;, C, sau autopropulsate 
EH pentru pionieri. 

Coloratura este următoarea: negru — opera 
moartă, coșul și cazanul, roșu — opera vie, 
colacii de salvare, lumini de poziţie, alb — cabi- 
nele, dungile ornamentale de pe corp, galben — 
ramele ferestrelor, catargul, bastonul de pavilion; 
punţile erau din lemn la întreaga navă, fiind prote- 
jate cu tablă striată vopsită verde în dreptul caza-. 
nelor. 


Ing. CRISTIAN SERĂCGIUNO 
maestru al sportului 


Casa de cultură, a științei şi teh- 
nicii pentru tineret Brașov este o in- 
stituţie cu caracter politico-educa- 
tiv şi tehnico-știinţific subordonată 
Comitetului județean Braşov al 
U.T.C. 

În cei șapte ani de activitate, 
instituția și-a orientat preocupă- 
rile în direcţia realizării amplei miş- 
cări de masă «Știință-tehnică-pro- 
ducţie» lansată de Uniunea Tine- 
retului Comunist în cadrul Festiva- 
lului national «Cîntarea României». 

Casa de cultură, a științei și ten- 
nicii pentru tineret din Brașov cu- 
prinde în acest moment peste 8 900 
de tineri legitimaţi, participanţi la 
activităţile cu caracter permanent 
atît în sediul propriu, cît și în filialele 
şi grupele de lucru organizate în 
întreprinderi și şcoli din Brașov și 
localităţile mai importante ale ju- 
dețului (Făgăraș, Victoria, Zărneşti, 
Rîșnov, Codlea, Săcele), iar anual 
peste 23 000 de tineri participă la 
activităţile de propagandă tehnico- 
științifică. 

Un domeniu important al activi- 
tăţii noastre îl constituie pregătirea 
profesional-știinţifică. Aceasta cu- 
prinde acţiunile menite a dezvolta 
la tineri răspunderea față de execu- 
tarea la timp și de bună calitate a 
sarcinilor ce le revin în cadrul uni- 
tăților economice, acţiuni de cali- 
ficare și perfecționare profesională, 
prin intermediul Politehnicii munci- 
toreşti pentru tineret. 


Cursurile organizate pe domenii 
urmăresc să asigure prin policali- 
ficarea tinerilor forță de muncă spe- 
cializată pentru locurile de muncă 
deficitare din acest punct de vede- 
re din economia judeţului. Astfel, 
se organizează permanent: cursuri 
de iniţiere, calificare, specializare; 
cursuri ale Universităţii populare 
tehnice (cicluri de lectorate de spe- 
cialitate); cursuri de informare și 
completare a cunoștințelor știinţi- 
fice și tehnice de specialitate; 
cursuri de iniţiere în tehnica docu- 
mentării științifice și tehnice, în 
metodologia activității de cerce- 
tare și creaţie. 

O preocupare permanentă o con- 
stituie depistarea tinerilor cu reali- 
zări valoroase în domeniul creaţiei 
tehnico-știinţifice. 

Sesiunea Tehnologii actuale 
și de perspectivă — implicaţii 
tehnice şi umane sau simpozio- 
nul Țineretul și energia sînt ac- 
iuni intrate în tradiţie şi la care 
sute de tineri din întreaga ţară rea- 
lizează eficiente schimburi de opi- 
nii sub îndrumarea unor remarca- 
bile personalităţi ale vieţii știinţifi- 
ce şi tehnice românești. 

În ultimul an au fost făcute 11 
propuneri de invenţii brevetate, u- 
nele din lucrări fiind preluate în 
producţia de serie sau fiind în curs 
de lansare. 

Dintre acestea menţionăm În- 
stalaţia de tratamente termice a 
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îmbinărilor sudate, în varianta 
realizată în anul 1980/1981, însu 
mînd 7 propuneri de invenţii bre- 
vetate. 

De asemenea, de larg interes. 
sînt lucrările Instalaţie de sudură 
cu energie înmagazinată în cîmp 
electric și comutație statică, cu 
suprapunerea unei componente 
de înaltă tensiune și frecvență, 
Traductorul de poziţie fără con- 
tacte sau Motor rotativ în doi 
timpi ş.a. 

Popularizarea rezultatelor deo- 
sebite obținute de tineri în activi- 
tatea de creaţie tehnică este asi- 
gurată de buletinele de informare 
tehnico-știinţifică și culegerile de 
referate editate periodic de insti- 
tuţia noastră. 

Formarea deprinderilor practice 
la tineri, educaţia prin muncă și 
pentru muncă sint asigurate de 
activităţile din cadrul cercurilor teh- 
nico-aplicative, care oferă condiții 
de materializare a ideilor tinerilor, 
de construcţie a unor: prototipuri 
şi de experimentare a acestora. 

Peste 150 de specialiști colabo- 
ratori acordă asistenţă tehnică, în- 
drumă activităţile teoretice şi prac 
tice, iar fondul de literatură tehnică 
al bibliotecii oferă largi posibilități 
de informare si documentare. 

S-au realizat importante lucrări 
de autodotare și amenajare a labo- 
ratoarelor şi atelierelor proprii, din . 
sediu şi din filialele existente în di- . 
ferite localităţi aie judeţului. 


Printre lucrările realizate în pro- 

 ducţia de serie pentru dotarea clu- 
burilor. Și caselor de cultură ale 

țineretului din țară se numără șa- 
lupa cu motor, kartul de competiţie, 
orga de lumini, amplificatoare etc, 

Grupuri de tineri realizează stu- 
dii şi proiecte originale pentru te- 
mele preluate, elevi şi studenți e- 
țectuînd în tiecare an practică de 
proiectare în atelierele și labora- 
toarele Casei de cultură, a ştiinţei 
si tehnicii pentru tineret din Brasov. 
in același timp, acordăm sprijin 
cercurilor tehnico-aplicative din ju- 
det și din ţară, caselor de cultură 

; cluburilor pentru tineret, prin 

realizarea şi livrarea către acestea 
a unor materiale sportive şi de 
practică culturală. 

Asociaţia sportivă pentru spor- 
turi tehnico-aplicative a Casei de 
cultură, a ştiinţei și tehnicii pentru 
țineret Brașov reunește numeroși 
țineri cu rezultate deosebite în acti- 
vitatea de proiectare, constructivă 
şi competițională, mai mulți maeș- 
tri ai sportului, recordmeni naţio- 
nali, campioni şi vicecampioni na- 
ţionali. 

“Un exemplu semnificativ îl con- 
"stituie şi faptul că primul cosmo- 

"naut român, inginerul Dumitru Pru- 
nariu, membru al Casei de cultură, 
a ştiinţei şi tehnicii pentru tineret 
“din Braşov, a activat în cercul de 
"construcţii aero şi navo şi în pe- 
"ioada - premergătoare pregătirii 

"pentru zborul cosmic. 
- Competiţiile organizate în Bra- 
""șov, ca şi participarea la competiţii 


instalație de su: 
dură cu energie în- 
magazinată în cîmp, 
cu suprapunerea u- 
Nei componente de 
înaltă tensiune şi 
înaltă frecvenţă, o 
valoroasă realizare 
atinerilor brașoveni, 


Traductorul de poziție fără contacte reprezintă 


interjudeţene şi campionate na- 
ționale, sînt un prilej de verificare 
a pertormanţțelor constructive și a 
tehnicii de pilotaj dobîndite. 

De un larg interes se tucură 
competiţia interjudețeană, deveni- 
tă tradițională, «Cupa Braşov» pen- 
tru aeromodele radiocomandate. 

Echipele noastre reprezentative 
sînt campioane şi vicecampioane 
naţionale, la diferite categorii de 
vîrstă, mai mulţi ani consecutiv, 
iar componenţii lor sînt deținători 
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unul dintre brevetele de inventie dobîndite de tinerii 
de ia Casa de cultură, a științei și tehnicii pentru 
tineret din Brașov. 


de valoroase recorduri naţionale. 


Casa de cultură, a științei 
și tehnicii pentru tineret di 
Brașov funcţionează pe pri 


cipiul autofinanţării, realizînd 
nual, la cca două milioane de le 
venituri, beneficii de peste 600 0j 
de lei, fonduri ce sînt utilizate p 
tru dezvoltare și autodotare. P 
gramul de microproducţie, care a: 
sigură posibilitatea autofinanțării 
instituției, cuprinde realizarea de 
lucrări pe bază de comandă fermă. 


e În anul precedent, peste 13 000 de tineri au 
devenit autori de invenții și inovaţii, care au con- 
tribuit în mod decisiv la sporirea productivităţii 


muncii în unități industriale, agricole, de învă- 
ţămiînt, cercetare și proiectare, 

& In 1980, circa 1400 de tineri au primit bre- 
vete de invenţie pentru realizări deosebite în 
optimizarea tehnologiilor industriale. 

& Dacă în anul 1977 au fost rezolvate direct 
de către tineri și organizaţiile U.T.C. circa 


14.000 de teme de cercetare, în anul 1980 numă- 


rul acestora a crescut la peste 23 000. 


E În 1980, circa 346000 de tineri muncitori, 
tehnicieni, specialiști, elevi și studenţi au parti- 
cipat la concursuri de creaţie tehnico-știinţifică 
pentru tineret. 

Ș Faţă de anul 1977, cînd existau 12 632 de 
cercuri de creaţie ştiinţifică și tehnico-aplicative 
în unități de producție, școli, facultăţi, case .de 
cultură, în prezent numărul acestora trece. de 
17.000. 

& Numărul tinerilor din cercurile de creaţie 
ştiinţițică. şi tehnico-aplicative a crescut de la 
349 185 în 1977 la circa 500 000 în 1980. 

9 Numărul comisiilor profesional-ştiinţifice 
ale U.T.C. a crescut de la 1668 în 4977 la 2 010 în 
1980, acestea activind în unităţi de producție, de 
cercetare și proiectare, în școli şi facultăţi. 


cum ar fi lucrări de cercetare și 
proiectare, studii, realizări de pro- 
totipuri, instalaţii și dispozitive e- 
lectronice, programe pentru ma- 
şini de facturat și contabilizat, pen- 
tru mașini FC-64 și FC-128, ma- 


economice și de învățămînt. 
Timpul petrecut la Casa de cul- 
tură, a ştiinţei și tehnicii pentru 
tineret Brașov în mod plăcut și util 
asigură tinerilor, prin valenţele for- 
mativ tehnice, etice și estetice ale 


activităţilor, prin creșterea cantita- 
tivă şi calitativă a cunoștințelor do- 
bîndite, posibilitatea de a răspunde 
cu competenţă sporită obiectivelor 
majore ale revoluţiei tehnico-ştiin- 
țifice din patria noastră. 


chete la scară pentru studii şi cer- 
cetări, macro şi micrototografii, 
filme documentare, karturi, ambar- 
caţii, orgi de lumini,amplificatoare, 
lucrări din fier forjat, metaloplastie 
ș.a., conform profilurilor laboratoa- 
relor şi atelierelor. 

Activităţile Casei de cultură, a 
științei și tehnicii pentru tineret 
Brașov au, de asemenea, în vedere 
lărgirea orizontului de cultură 
generală a tineretului, cunoașterea 
celor mai valoroase opere din crea- 
ţia națională și universală, forma- 
rea discernămîntului critic al tine- 
rilor în aprecierea fenomenului ar- 
tistic contemporan. 

Activitatea clubului de anticipa- 
ție științifică «NOVA» deschide 
largi orizonturi de cunoaștere mem- 
brilor săi și tuturor tinerilor partici- 
panţi. 

Casa de cultură, a științei și 
tehnicii pentru tineret organizează 
activități cultural-educative și po- 
litico-ideologice în organizaţiile 
U.T.C., la cluburile din unitățile 


Ing. ALEXANDRU POPA 


Cercurile  tehnico-apli- 
cative din cadrul Casei de 
cultură, a științei şi tehnicii 
pentru tineret Brașov asi- 
gură condiţii de materiali- 
zare a ideilor tinerilor, con- 
strucția prototipurilor şi 
experimentarea acestora. 


În cadrul Casei de cul- 
tură, a știintei şi tehnicii 
pentru tineret își desfăşșoa- 
ră activitatea o asociaţie 
sportivă pentru sporturi 
tehnico-aplicative  (kar- 
ting, modelism, deltapla- 
nism), 


“Montajul descris în continuare per- 
"mite recepționarea staţiilor cu “mo- 
“dulație de amplitudine din gama 
undelor scurte (1,6—5 MHz) Pot 
fi recepționate şi semnalele telegra- 
“fice “nemodulate dacă geacţia este 
“mărită pînă la limita intrării în osci- 
laţie. 

Semnalul provenit din antenă trece 
prin condensatorul C, şi ajunge la 
înfășurarea 7—8 a bobinei de ferită. 
Aceasta. se realizează conform dese- 
nului. Manşonul, ce conţine înfășu- 
“rănile 1—2, 3-6 şi 7—8, trebuie să 
culiseze pe bara de ferită. Lungimea 
acestuia este de 45 mm. Înfășurarea 
4—5 se reahzează pe un alt manşon 
“ce poate culisa peste înfășurarea 3—6. 
Toate înfășurările se realizează cu 
ir din CuEm 6 0,45 mm. 

Postul dorit este selectat de către 
ircuitul acordat C,, — înfășurarea 3 — 
6. Prin cuplaj inductiv, semnalul 
„ajunge în înfășurarea 4-5. De aici 
plică amplificatorului de radio- 
fecvenţă realizat cu tranzistorul T,. 
olectorul acestuia apare semnalul 
plificat. O tracţiune din acesta 
unge în înfășurarea 1-—2 şi apoi 
dusă la intrarea tranzistorului. 
adul de reacţie se reglează prin 
ntermediul condensatorului C,2. $o- 
cul de radiofrecvență S, opreşte tre- 
Cea semnalului către amplificatorul 
e audiofrecvenţă. Astfel, prin con- 
 densatorul Cs, semnalul ajunge la 
„Intrarea diodei D. După detecție, 
omponenta de audiofrecvență trece, 
nfăşurarea 


Seranalul de radiolrecvenţă este am- 
plificat tot de tranzistorul T,. Din 
colectorul acestuia trece prin şocul $, 
şi ajunge la intrarea amplificatorului 
audio de putere. Audiţia se face în 
difuzor. 

Alimentarea montajului se reali- 
zează de la retea prin intermediul unui 
stabilizator. Tensiunea de alimen- 
tare (+ÎL4YV) este suficientă - atît 
pentru amplificatorul integrat (TBA 


790 K), cît şi pentru amplificatorul 
reflex. 


PUNEREA 
ÎN FUNCȚIUNE. 
REGLAJE 


Mai întîi se testează sursa de ten- 
siune (nu se conectează alimentarea 
etajelor receptorului). Cu ajutorul 
unui voltmetru de curent continuu 
se verifică dacă tensiunea în punctul A 
CA de masă) este de cca +15 Vcc. 
n punctul B trebuie să existe o ten- 
siune de 12 V, iar în C o tensiune de 
aproximativ 11,4 V. 

Se conectează alimentarea etaju- 
lui final. Potenţiometrul P se reglează 
cu cursorul către capătul dinspre 
condensatorul C; (punctul D). 

În acest punci se conectează un 
generator de audiofrecvență ce fur- 
nizează o frecvenţă de | kHz cu am- 
plitudinea de cca 5-15 mYV. În di- 
fuzor trebuie să se audă semnalul 
amplificat la o putere de peste 50 mYV. 
Dacă nu, se micşorează valoarea 


rezistenței R. (nu: se va micşora. suib 
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satorul Cu se 
corespunzătoare 
capacităţii. În punct 
iează generatorul 


0,5 mYV. Puterea semnalului pe difu- 
zor trebuie. să fie cel puţin egală cu 
cea anterioară. în continuare se co- 


neciează un generator de radiotrec- 


ventţă modulat la borna de antenă, 
Frecvența se fixează pe o valoare din 
mijlocul. benzii recepționate. Se re- 
glează C,, pînă ce se obţine un maxim. 
în difuzor. După aceea, prin reglatea 
alternativă a valorii condensatorului. 

C. şi a poziţiei înfăşurării 4-5, se. 

obține un punct optim în ceea & 
priveşte sensibilitatea şi selectivilalei 
aparatului. Se încearcă reglarea lui 
Cu pînă aproape de punctul de intrare 
în oscilație Această poziţie cores- 
punde sensibilităţii maxime a apara- 
tului. Dacă montajul a fost realizat 
cu atenţie şi piese de bună calitate, 
sensibilitatea poate fi mai bună de 
5uYV, pentru o putere a semnalului 
în difuzor de cel puţin 50 mW, la un 
raport semnal/zgomot de 10 dB. 

n cazul în care nu se dispune de 
aparate de măsură şi control adecvate, 
se poate face o testare aproximativă 
după cum urmează. Se examinează 
cu atenție dacă nu există vreo gre- 
şeală de cablare. Condensatorul Cu 
se fixează pe valoarea minimă. Po- 
tențiometrul P se reglează în poziţia 


enara vai isa 
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Se alimentează montajul. Cu o şuru- 
belniță ţinută în mînă se atinge punc- 
tul D. În difuzor trebuie să se audă 
un brum puternic. Se cuplează antena 
şi se încearcă recepționarea unui post 
în banda de 49 m (este bine ca testarea 
să se facă seara, cînd propagarea în 
această bandă este mai bună). Prin 
reglarea alternativă a valorii conden- 
satorului C, şi a poziţiei înfăşurării 
4-— 5, se va obține un punct optim de 
sensibilitate şi selectivitate a apara- 
tului. 


Ing. ANDRIAN NICOLAE 


Cu un tranzistor cu efect de 
cîmp cu două porți se poate realiza 
un mixer autooscilator, oscilatorul 
fiind pilotat cu cristal (f=10,245 
MHz). Pe poarta 1 se aplică sem- 
nalul cu frecvența de 10,7 MHz. 
În circuitul drenei sînt conectate, 
în serie, două transformatoare de 
frecvenţă intermediară; unul se va 
acorda pe frecvenţa de rezonanţă 
a cristalului, iar celălalt pe frec- 
venţa de 455 kHz. Deoarece a fost 
folosită o bobină gata făcută de la 
receptorul «Mamaia», care rezo- 
nează pe 10,7 MHz, a fost necesară 
conectarea în paralel a unui con- 
densator de 10 pF. 

Oscilatorul se realizează prin 
reacție pozitivă între circuitul de 


drenă (secundarul de la TR-2) şi 
poarta a 2-a. Funcționarea optimă 
a montajului, deci şi obținerea unui 
coețicient de conversie maxim, se 


Ing. GEORGE PINTILIE 


face acţionînd potenţiometrul se- 
miregiabil de 100 kQ. Consumul 
este de ordinul a 4-5 mA. 


Emiţătorul prezentat se înscrie pe 
linia montajelor de complexitate me- 
die şi permite lucrul în banda de 
40 m (7 MHz); semnalul emis este 
fără purtătoare, iar o bandă late- 
rală s-a eliminat prin metoda dublă 
modulare şi defazare RLC. Atenua- 
rea purtătoarei variază între 40 şi 
60 dB și depinde în mare măsură 
de ecranări, blindaje etc. Atenuarea 
benzii laterale nedorite variază între 
30 şi 45 dB. Maximul de atenuare 
se păstrează pe o porţiune de cca 
30-50 kHz. Montajul conţine un osci- 
lator, un separator, două mixere, 
două reţele de defazare (AF şi RF), 
un filtru trece-jos (0-3 000 Hz), un 
filtru trece-bandă (7,0-71 MHz), un 
preamplificator de microfon, un pre- 
amplilicâtor de radiotrecvenţă, un 
amplificator final și o sursă de ali- 
mentare. 


FUNCȚIONAREA 


Semnalul furnizat de microfon 
ajunge la intrarea tranzistorului T>. 
Amplificat în etajul preamplificator 
(T3, Ta), semnalul este cules din co- 
lectorui tranzistorului T, prin inter- 
mediul condensatorului C,, şi tri- 
mis la intrarea filtrului trece-jos. După 
filtrare (La, C.2, C13), semnalul ajun- 
ge, prin intermediul reţelei de defa- 
zare, la intrarea etajului de mixare. 
Aici soseşte şi semnalul de radio- 
frecvență defazat de rețeaua P,-Ce. 
Mixerele echilibrate elimină purtă- 
torul, iar datorită defazării apare 
numai o bandă laterală, cealaltă fiind 


atenuată cu 30-45 dB, în funcţie de 
reglajul efectuat din pu P-, Pa Ps 
P6 şi P.. Sarcina mixerului este for- 
mată din filtrul trece-bandă (70- 
71 MHa2). 

După filtrarea globală, semnalul 
ajunge în preamplificatorul de radio- 
frecvenţă (T;, Te, T). Sarcina aces- 
tuia este formată din circuitul acor- 
dat L,, Ca6. Semnalul obţinut are 
un conținut neglijabil de armonice. 
De aici semnalul este aplicat la in- 
trarea etajului final. 


PĂRŢI COMPONENTE. DESCRIERE 


Oscilatorul, de tipul Vackar- 
Tesla, s-a realizat cu un tranzistor 
(T,) BC 107. Pentru a avea o sta- 
bilitate maximă şi o radiaţie parazită 
minimă, condensatorul variabil Cv se 
ecranează într-o cutie metalică. Con- 
densatoarele C,, C; și C, vor fi alese 
astiel încît să existe o bună compen- 
sare termică. Frecvența se stabili- 
zează după cca 5-10 minute, în con- 
tinuare alunecarea fiind neglijabilă. 
„Bobina L, se realizează pe un miez 
„. folosit în etajele FI ale recepioarelor 
„tip «Electronica», «Tehnoton». În- 
“făşurarea conţine 7 spire din CuEm 
+ mătase (6 0,25). S, conţine 30 spire 
“din Cu&m 4 02. mm, bobinate pe 
„0 rezistenţă de 05 W/1 MO. 
Separatorul conţine tranzistorul 
“T2. Bobinele L, şi La se construiesc 
pe un miez similar cu L,. Înfăşură- 
rile 1-2 şi 3-4 sînt identice şi conţin 
„cîte 20 de spire din CuEm 4 0,12- 
0,15 mm. 

Reţeaua de defazare RF este de 


tipul RC și conţine potenuometrul 
semireglabil P, şi condensatorul Ce. 

Preamplificatorul de microfon 
este realizat cu două tranzistoare 
(Ta T,) tip BC 107. Cele două tran- 
zistoare formează un montaj com- 
pus. Stabilizarea punctului static de 
funcţionare se face printr-o reacţie 
serie-serie (Re) şi una paralel-paraiel 
(Rs, Re). Din potenţiometrul semi- 
reglabil P, se reglează amplificarea 
etajului. 

Filtrul trece-jos (FTJ) este for- 
mat din bobina L, şi condensatoa- 
rele C,, şi C,3. Caracteristica de 
atenuare a acestuia se dă în figura 2. 
Bobina trebuie să aibă o inductanţă 
de cca 100 mH. Numărul de spire 
depinde de inductanța specifică a 
miezului (nH/sp?). Pentru o induc- 
tanță specifică de 400 nH/sp?, nu- 
mărul de spire este: 1-2:= 200 de spire 
și 2-3=300 de spire din CuEm ov 
0,12 mm. 

Reţeaua de defazare AF este de 
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tipul RLC. De la ieșirea filtrului TJ. 
semnalul audio se împarte în două. 
Fiecare ramură conţine cîte o celulă 
defazoare în T-podit. Bobina L, are 
o inductanță de 100 mH, iar le 
400 mH. Dacă se utilizează miezuri 
cu inductanţa specifică de 400 nH/sp?, 
numărul de spire este următorul: 
1 g==250+ 250 de spire, iar Lp = 509+ 
+ 500 de spire, ambele bobinate cu 
fir din CuEm y 0,1-0,12 mm. 

Mixerele sîni de tipul comutator- 
inversor cu transformator diferenţial. 
Un mixer este format din P., dio- 
dele D,, D3 şi înfășurarea L„. Al 
doilea mixer conţine potenţiometrul 
PG, diodele D„ D, şi bobina Lu. 
La şi Lg se bobinează pe un miez 
similar cu cel al bobinelor L,, Lp, 
La. Bobina L» conţine 2+2 spire din 
CuEm v 0,12 mm. Cele două sec- 
țiuni ale înfăşurării se bobinează cu 
dublu fir. Începutul uneia din cele 
două înfășurări se leagă cu sfirșitul 
celeilalte, obținîndu-se priza media- 
nă. Bobina Lg face parte din FIB. 
Șocurile S» şi Sa sint similare cu S$,. 

Filtrul  trece-bandă (70-71 
MHz) asigură o separare a semna- 
lului util față de alte produse de 
mixare. Bobina Lg împreună cu ca- 
pacitatea C,9 rezonează pe 707- 
7,98 MHz. Circuitul format din con- 
densatorul C,, şi bobina Lo rezo- 
nează pe cca 7,03 MHz. Lărgimea 
de bandă depinde de valoarea con- 
densatorului C,o. Cele două miezuri 
sînt de tipul celor folosite la oscila- 
tor şi separator. Bobina Lg conţine 
7 spire din CuEm 4 0,12 mm. Bobi- 
na IL conţine tot 7 spire, iar Lo 
3 spire. 

Preamplificatorul de  radio- 
frecvenţă este realizat cu trei tran- 
zistoare (1, Te = BC 107, T, = 
BC 177). Structura amplificatorului 
(cu cuplaj prin emitor) permite obţi- 
nerea unei amplificări mari, fără a 
exista pericolul unei autooscilații. 
Tranzistorul T6 lucrează în monta; 
cu baza comună (BC). Sarcina, în RF, 
o constituie circuitul acordat L,, 
Cag. Condensatorul C,, decuplează 
la masă radiofrecvenţa. Bobina L,, 
conţine 7 spire din Cukm 4 0,25 mm. 
Bobina L,, are 4 spire cu priză la. 
mijloc. Bobinarea lui Laz se face ci 
fir dublu. Începutul unei secţiuni se 
leagă cu sfîrşitul celeilalte, obţinîn- 
du-se priza mediană. Miezul folosit 
este de acelaşi tip cu cele folosite 
în FTB. 

Amplificatorul final. Semnalul 
de radiofrecvenţă furnizat de pre- 
amplificator se culege de pe o ieşire 
simetrică şi se aplică unui amplifi- 
cator în contratimp. Tranzistoarele 
folosite sînt de tipul BD 135-137-139. 
montate pe radiatoare de 40 cm”. 
Sarcina etajului este un circuit deri- 
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vație format din condensatorul C-9 
şi bobina L,3. Acordul se face în 
mijlocul benzii. Bobina L,3 se rea- 
hzează pe o carcasă cu diametrul de 
25 mm şi conţine 7 spire din CuEm 
6-0,5-08 mm (priză la spira 3,5). 
Bobina La conţine 5 spire, din ace- 
caşi sirmă, bobinate peste L,-. Şocul 
5, are 30 de spire din CuEm su 0,45, 
bobinate pe o rezistență de 1-2 W/ 
(valoare mare). 


Di 


se alimentează de a reţea prin inter- 
mediul unui transformator coboriior 
ce poate lurniza o tensiune de 20 Y 
la un curent de minimum 07 A. 
Etajul final se alimentează cu len- 
stune nestabilizată. Pentru celelalte 
etaje s-a prevăzut un stabilizator (se- 
tie) cu un tranzistor. Polarizarea ba- 
zelor tranzistoarelor se face de la o 
tensiune de 5,6 Y. 


PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE. REGLAJE 


Aparate necesare: osciloscop; ge- 
nerator de semnal AF şi RF; frec- 
vențmetru digital; AVO-metru. 

Mai întîi se testează sursa de ali- 
mentare. Cu ajutorul voltmetrului se 
măsoară tensiunea alternativă din 
secundarul transformatorului de re- 
țea. 

Nu se fac legăturile de alimentare 
la etajele emițătorului, iar tranzisto- 
rul T,p nu se montează. Se conec- 
tează tensiunea alternativă la intra- 
rea punţii redresoare. Cu ajutorul 
voltmetrului se măsoară, în punc- 
„tul A, o tensiune de aproximativ 
27-28 Vcc. În punctul B voltmetrul 
trebuie să indice o tensiune egală cu 
„cea a diodei Zener. Se conectează în 
"montaj şi tranzistorul Tg. Tensiu- 
"nea în punctul C este egală cu 

Ap (0,6-0,8 V), iar în D— 5,6 Vec. 

Următoarea etapă constă în pu- 
nerea în funcţiune a oscilatorului şi 
separatorului. Condensatoarele C;, 
„C> şi Ca sînt deconectate din montaj. 
tu punctul E se conectează osci- 
„„loscopul. Baza de timp se reglează 
“la-0,2-0,5 ps/div, iar atenuatorul la 
0,5-1 V/div. Se cuplează alimentarea 
“cu + 15V şi + 56 V. În punctul E 
apare. un semnal sinusoidal. Dacă 
etajul nu oscilează, se micșorează 
puţin valoarea rezistenței R, sau se 
măreşte capacitatea C,. Forma sem- 
nalului trebuie să se apropie cit mai 
mult de o sinusoidă. Dacă prezintă 
O lumitare superioară sau inferioară, 
se modifică valoarea rezistorului RI 
pină la obţinerea unei limitări sime 
trice. După aceea se micșorează va- 
loarea  condensatorului 3 pînă la 
dispariţia limitări. 

„In cazul în care amplitudinea sem- 
nalului este prea mică, se mărește 
valoarea capacităţii lui Ca. 

„Tot în punctul E se cuplează frec- 
Ventmetrul. Cu condensatorul varia- 
„ bil Cv închis se reglează miezul pînă 


„ce frecvența devine 7 MHz. După 


aceea se controlează dacă acoperi- 
„Tea benzii este cea corectă (f=7,1 MHz 
„Cu Cv deschis complet). Factorul de 
acoperire se modifică din condensa- 
torul C., iar limita inferioară (sau 
Uperioară) se schimbă din miezul 


bobinei L.,. Cu această ocazie se eta- 
loncază şi scala. 

Urmează reglarea defazorului de 
radiofrecvență. Întii se etalonează 
osciloscopul. Se trece comutatorul 
pe poziţia «bază de timp exterioară». 
Intrările X și Y de la osciloscop se 


leagă, pe rînd, la generator. Genera- 
torul se comută pe o frecvență de 
7,05 MHz, avind amplitudinea de 
1---4 Vvv. Se reglează atenuatorul 
osciloscopului (Y) pînă ce se obține 
aceeaşi derivație pe orizontală și pe 
verticală. Prin conectarea simultană 
a celor două intrări ale osciloscopu- 
lui la generator, pe ecran trebuie să 
se obțină o dreaptă înclinată de 45. 
În caz contrar, osciloscopui prezintă 
neliniaritatea exterioară similară ce- 
lei prezentate mai sus. Prin reglarea 
rezistenței rețelei RC se încearcă 
obţinerea unei drepte înclinate la 
45. Cu aceasta etalonarea oscilosco- 
pului s-a terminat. Se deconectează 
osciloscopul de ia generator şi se 
cuplează în punctele E şi G (intrarea 
Y la F și X la G sau invers). Se intro- 
duce în montaj condensatorul C, şi 


e, 
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se reglează valoarea potențion netru- 
lui P, astfel încît pe ecranul osci- 
loscopului să apară o figură în formă 
de cerc, 

Înaintea testării preamplificatoru- 
hui de RE se fac urm A earelo âper îi 


pătul ee A Sp 
bobina Lo; | 

—- nu se montează  tranzistoarele 
Te și To; 

—- se  deconectează 
oscilatorului; 

— între masă și punctele i SA R 

se conectează .cîle o rezisten! de 
500 O; 


— în punctul O se ee ati gene- 
ratorul pe o frecvenţă din bandă și 
cu amplitudine a de 30-50 mYwv; 

— în punctul P sau R se conec- 
conectează osciloscopul; 

— potențiometrul Pg se aşază cu 
cursorul pe poziţia dinspre + 56 V: 

— se cuplează alimentarea cu 
+15 V şi +56 V. 

În continuare se rotește potenţio- 
metrul Pg pînă ce pe ecranul osci- 
loscopului apare semnalul amplifi- 
cat. Rotirea se continuă pînă în mo- 
mentul obţinerii unei amplitudini 
maxime. Punctul se notează pe pa- 
noul aparatului. Depăşirea acestuia 
corespunde unor distorsiuni mari ale 
semnalului și unei amplificări mici, 
Se roteşte miezul bobinei Lu, pînă 
la obținerea unui maxim al semna- 
iului în punctul P (sau R) În timp 
testării, amplificatorul nu trebuie. 
ajungă în zona de saturare. În cazu 
acesta se reduce amplificarea etaji 
lui sau se micșorează amplitudinea. 
semnalului furnizat de generator. 

Următoarea etapă constă în acor 
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Primul brovel pentru un Sister de comunicare prin inter tme-. 


"diul. undelor electromagnetice. 
la 29 iunie 
fară fir a fost însă efectuată 


Marconi (1874. 
unei transmisii 


19317) 


fost eliberat lui Guglielmo 
“1896, O demonstrație publicăsa 
„orașul Murray din 


“Kentucky (3. U.A.) de Nathan B. Stubblefield în 1892. 


Prima instalatie permanentă de telegraf 
insula Wight, Ham Shire de câtre G 
societate condusă de Marconi. 
Primul program radiofonice anuntat of 
24 decembrie 1906 de către profesorul Regi! 
den (1868-1932) cu ajutorul unei antene înc 
Rock, în statul Massachusetis. 

Primele semnale de telegrafie fără fir 
tic au fost emise de Marconi de la o sta 
situată în Analia si au fest receptionat Î 

Vocea umană s-a auzit pentru pri 
în 1915, cînd o transmisiune din Arl iai 
tionată pe lurnul Eifel la Paris. <— 

Prima transmisiune TV peste Atlan 

„tuat prin «Telstar» | la 11 iulie 1962. 
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darea circuitelor filtrului trece-bandă. 
Pentru aceasta, în punctul N se co- 
nectează generatoriil prin interme- 
diul unui condensator de valoare 
mică (sub 30 pF). În punctul 0 se 
cuplează  osciloscopul. Potenţiome- 
izul Pe se trece în poziția corespun- 
zătoare amplificării minime. Frec- 
vența generatorului se reglează pe o 
frecvenţă de 7,075 MHz. Din miezul 
bobinei Lg se încearcă obținerea 
unui maxim. După aceea frecvența 
se reglează pe 7,03 MHz. Miezul bo- 
binei |. se reglează în vederea obţi- 
netii unui maxim al semnalului. 

În ambele cazuri, amplitudinea 
semnalului furnizat de generator poa- 
te fi de 1 Vwv. Condensatorul C.g se 
regicază astfel încît amplitudinea sem- 
nalului să fie maximă, iar neliniari- 
tatea să nu depăşească valoarea de 
3 dB în banda 70-71 MHz. După 
ce se termină această operaţie, se 
trece osciloscopul în punctul P. Se 
reglează valoarea  potenţiometrului 
astfel încît să apară semnalul ampii- 
ficat. Se controlează alinierea circui- 
telor oscilante. Dacă banda este prea 
largă sau neliniaritatea mai mare de 
2-3 dB, se face un reglaj fin din Co 
şi miezurile circuitelor acordate. 

n continuare se deconectează ge- 
neratorul din punctul N și se ali- 
mentează oscilatorul cu tensiune 
(condensatoarele C, și Cs nu sînt 
montate). 


Frecvenţmetrele. trebuie. să mă- 
soare frecvenţe începînd de la ciţi- 
va hertzi (practic de la 1 Hz) pînă 
la zeci sau chiar sute de mega- 
hertzi. Deoarece semnalele măsu- 
rate pot avea diverse forme şi am- 
plitudini, la intrarea frecvențmetre- 
lor se intercalează amplificatoare 
formatoare de semnale TTL. In sche- 
ma. din figura 1 este prezentat un 
amplificator de curent continuu (cu 
cuplai galvanic), care poate măsura 
semnale cu frecvenţa de la subuni- 
țăţi de Hz pînă la 10 kHz. Se poate 
folosi orice tip de tranzistor cu sili- 
ciu npn. Cele două diode 1 N 4148 
au rolul: de a proteja baza tran- 
zistorului' “cînd valoarea  semna- 
iului la intrare depășește 500 mV. 

Figura 2 prezintă un amplificator 
pentru. frecvențe cuprinse în limi- 
tele 50. Hz—10 MHz. Pentru func- 
ționare corectă este nevoie ca la 
intrare. să aplicăm un semnal cu 
amplitudinea minimă de 20 mvV. . 

Fiecare din cele. două montaje 
prezentate au la ieşire cîte un «Trig- 
ger-Schmidt». Într-o capsulă CDB 
413 se atiă montate două asemenea 
triggere. 


Potenţiometrul P, se fixează. în 
poziţia corespunzătoare amplificării 
maxime. Pe ecranul osciloscopului 
nu trebuie să apară nici un fel de 
semnal. În caz contrar, există cuplaje 
parazite şi sînt necesare măsuri de 
ecranate a montajului. După termi- 
narea acestei operaţii se conectează 
în montaj condensatoarele C, şi Ce. 
Pe osciloscop (punctul P sau R) va 
apărea un semnal cu o anumită am- 
plitudine. Condensatorul Cv se re- 
glează ca la ieşirea VFO-ului să apară 
frecvenţa de 7,05 MHz. Echilibrarea 
mixerelor se realizează din poten- 
țiometrele P6 şi P., urmărindu-se 
obținerea unei atenuări maxime a 
purtătorului. 

Reglarea filtrului trece-jos şi a de- 
fazorului de audiofrecvenţă se face 
cu montajul nealimentat. Se scoate 
din montaj C,,. În punctul ] se co- 
nectează : generatorul de audiofrec- 
venţă, iar în K. osciloscopul. Amplitu- 
dinea semnalului furnizat de genera- 
tor se alege între î și 3 Vvv. Baza 
de timp a osciloscopului se reglează 
pe 1-5 ms/div., iar atenuatorul pe 
0,2 V-0,5 V/div. Se baleiază frec- 
vența între 03 şi 10 kHz. Pe osci- 
loscop apare semnalul audio cu am- 
plitudinea variabilă în funcţie de ca- 
racteristica filtrului trece-jos. O co- 
recție a benzii se poate face din mie- 
zul bobinei L,. În continuare se trece 


a 


generatorul în punctul K. Oscilo- 


scopul se etalonează ca în cazul re- 
glării defazorului de radiofrecvență, 
După aceea se conectează intrarea X 
în L şi Y în M sau invers. 
Frecvența generatorului se reglea- 
ză pe 1 kHz. Din P3, P, şi Ps se 
acţionează pînă cînd figura de pe 
osciloscop capătă forma unui cerc. 
După aceea se controlează dacă de- 
fazaju! rămîne aproape constant în 
banda audio (300-3 400 Hz). Opera- 
ţia următoare constă în testarea an- 
samblului filtru  trece-jos-defazor- 
VFO -separator -mixer-FTB-pream- 
plificator de radiofrecvenţă. Se ali- 
mentează cu tensiune etajele enume- 
rate. Amplitudinea semnalului furni- 
zat de generator se fixează pe o va- 
loare cuprinsă între Ol şi 1 Vwv (virf 
la virf) şi se aplică în punctul J. Osci- 
ioscopul se cuplează în punctul P 
sau R. Se baleiază frecvenţa audio 
între 0,3 şi 10 kHz. Pe osciloscop 
apare un semnal de radiotrecvenţă 
cu amplitudinea variabilă în funcţie 
de caracteristica filtrului trece-jos. 
La deconectarea generatorului de 
joasă frecvenţă dispare și semnalui 
de înaltă frecvenţă. 
Preamplificatorul de microfon 'se 
testează cu condensatorul C,, conec- 
tat în montaj și microfonul deconec- 
tat de ia intrare. De asemenea se ali- 
mentează montajul cu tensiune. În 
punctul H se cuplează generatorui 
fixat pe o frecvenţă de 1000 Hz şi 
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amplitudinea de 10 mVef. În punc- 
tul J se conectează osciloscopul fixat 
pe o bază de timp de ! ms, iar ate- 
nuatorul pe 0,05 V/div. Potenţio- 
metrul P» se reglează în poziţia co- 
respunzătoare valorii zero. În acest 
caz, amplificarea este maximă. Se 
observă dacă nu există distorsiuni. 
În cazul unei limitări superioare sau 
inferioare, se măreşte sau se micşo- 
rează Rs pină cînd limitarea dispare 
sau devine simetrică. Din P, se re- 


"glează amplificarea astfel încît sem- 


nalul din punctul J să fie de cca 
"02 Vwv. Se trece osciloscopul în P 
sau R. Cu Pg se reglează amplitudi- 
nea semnalului la cca 3 Vvv. Dacă 
nu se poate, se mărește amplificarea 
din potenţiometrul P,. 

Înainte de testarea etajului final, 
se fac următoarele operaţii: 

— se conectează o antenă fictivă 
de 75 9; 

—— se deconectează rezistențele de 
500 9; i 


Tranzistoare pnp 


cu germaniu 


AF 199 R 
AF 396 
AF 367 
AF 379 


Tranzistoare npn 
cu siliciu 


BF 115 


—— se montează tranzistoarele Tg 
şi To; 


— potențiometrul Pp se fixează 
într-o. poziţie medie; 
— se alimentează cu tensiune 


(+ 27 V şi + 56 V); 

— osciloscopul se conectează la 
borna de antenă. 

Aplicînd un semnal audio de la 
generator, ca la etapa anterioară (în 
pct. EH), se observă aparitia unui 
semnal de radiofrecvență pe osci- 
loscop. Se modifică valoarea rezis- 
tenței Ra pînă la obţinerea unui 
maxim al amplificării. Reglind po- 
iențiometrul P, în poziţia corespun- 
zătoare amplificării maxime, osci- 
loscopul trebuie să indice o amplitu- 
dine de cca 50 Vvv. Dacă nu, se-ve- 
rifică acordul circuitului L, 3Czo. Prin 
depărtarea sau apropierea spirelor 
bobinei LL, se realizează acordul în 
mijlocul benzii. În cazul în care ope- 
rația nu reuşeşte, se modifică valoa- 

“rea condensatorului Cao. 


„.. gramotonul a fost descris 
prima oară la 30 aprilie 1877 
de postul şi omui de știință 
francez Charles Gros 
(1842.—1888)? Primul  gra- 
moton a fost construit de 
Thomas Alva Edison. 

... cea mai veche înregistra 
re păstrată în. discoteca 
BBC-ului datează din anul 
1884, fiind executată de Emi! 
Berliner, inventatorul. dis- 
cului plat care a îniocuit ci- 
lindrul? 

„... primul disc care a depășit 
un milion de exemplare a 
fost o. înregistrare a ariei 
Vesti la giubba din opera 
Paiaţe de R. Leoncavailo, 
arie interpretată de Enrico 
Caruso? 


.. prima demonstraţie cu un 


aparat de televiziune a avut 
loc la 26 ianuarie 1926 și a 
fost făcută de  scoțianul 
John Logie Baird? 

„+ primul program oficial de 
televiziune a îosi transmis 
la 2 noiembrie 1936 de la 
Alexander Palace-Londia, 
dată la care în Marea Brita- 
nie existau 100 de. recep- 
toare TV? 

„cea mai lungă transmi: 
siune de televiziunea durat 


„163.-de ore şi 18- minute, 


reprezentînd misiunea luna- 


„ră «Apollo»-11, fiind pro- 


gramată la Melbourne-Aus- 
tralia de la 19 ia 26 iulie 1969? 

„unul din primele brevete 
de invenții pentru un sistem 


“de televiziune aparţine ro- 


mânului Sergiu Condrea 
şi el a fost acordat în anul 
1935? 
“unul din pionierii teleme 
canicii în România, ingine- 
rul Mihail MKontesehwe- 
ler, a obținut încă din 1914 
fotogiatii aeriene cu ajuto- 
rul unui aparat montat pe 
un zmeu? zl 
„savantul român George 
Cristescu a publicat prima 


“lucrare. de televiziune. în 
„1928, în care propune un 


nou. sistem. de explorarea 
imaginii? 

„„în anul 1935, un inventa- 
tor român, Dinu Ce. 
reuță, obține trei brevete 


| „pentru un dictafon sau, cum 
îl numea autorul, o «mașină 


de scris vorbele pronunta 


botep 


aaa, 


i 
| 
i 
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Aparatul prezentat este un emiţă- 
or-receptor cu bandă laterală unică 
BLU) şi lucrează, atit la recepţie, cît 
i la emisie, pe aceeași frecvenţă, în 
tele 14.0—14,5 MHz. O serie de 
ansambluri sînt folosite în comun 
ja recepție şi la emisie, cum sînt 


2, mixerul 3 şi oscilatorul cu 

: variabilă (VFO) împreună 
cu oscilatorul pilotat cu cristal cu 
frecvența de 30,735 MHz (vezi sche- 
ma bloc din fig, Î). 


pe A —121 (Ti) 
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A. REGIMUL DE RECEPȚIE 


Semnalele captate de antenă, cu 
frecvența de 140-145 MHz, tra- 
versează releul de antenă (REL. 3, 
fig. 3) şi filtrul-dop ce rejectează sem- 
nalele de 10,7 MHz (Lao, he, 2) şi 
ajung la filtrul trece-bandă 14—- 

În continuare, aceste semnale sînt 
amplificate de tranzistoarele T, și 
Ta și ajung la mixerul 3. La acesi 
mixer se aplică și semnalul cu frec- 
vența variabilă de 247-352 MHz 
ce sosește de la tranzistorul T, de 
pe o priză a bobinei Lg; acesi semnal 
se obține din diferența a două sem- 
male: a semnalului cu frecvența de 
30,735 MHz penerat de tranzistorul 


4,5 MHz, format din Lu g— a, (fig. 2). 


T, (armonica a 3-a a cristalului 
de 10,245 MHz-—Q9) şi a semnalului 
generat de oscilatorul cu frecventa 
variabilă (VFO, fig. 4) cuprinsă 
între 5,535--6,035 MHz. Mixarea a- 
cestor două semnale şi obtinerea 
diferenței lor se fac cu mixerul 3 
(fig. 2). La ieşirea mixerului 3 este un 
filtru trece-bandă în limitele 24,7— 
25,2 MHz. 

În mixerul 2 se obține semnalul de 
frecvență intermediară de 10,7 MHz, 
care este selectat de filtrul trece-bandă, 
format din Lg—L,,. În continuare, 
acest semnal este aplicat unui etaj 
cu dublu sens de amplificare (T;— 
Te; în regim de recepţie functionează 
tranzistorul TT4), după care traver- 
sează filtrul cu cristale (Q-—Qa), 
formator de semnal BLU, şi ajunge 
la amplificatorul de frecvenţă inter- 
mediară (T3—T,), care funcţionează 
numai în regim de recepţie. Semnalul 
amplificat se aplică la mixerul echi: 
librat (D,—D2), împreună cu sem- 
nalul de bătăi obiinul de la genera- 
torul BFO (tranzistorul T, fiind osci- 
lator pilotat cu cristal, iar tranzistorul 
T, separator-adaptor). Se poate se- 
lecta fie banda laterală superioară, 
fie cea interioară, folosind, prin co- 
mutare, fie cristalul Q, (BLS) fie 
Q, (BLI) Semnalul de joasă lrec- 
vență obiinul la ieșirea mixerului 
echilibrat este aplicat unui amplifi- 
cator format din tranzistoarele T,, — 
T,2. De la tranzistorul 7, semnalele 
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se aplică la amplificatorul de ascultare 
(audio), care nu este figurat pe sche- 
mă, precum și la amplificatorul de 
reglaj automat al amplificării (T,3) cu 
constanta mare de acţionare, spe- 
cific lucrului cu BLU. Pentru ascul- 
tare se poate folosi orice tip de am- 
plificator care să poată permite au- 
diția fie în căşti, fie în difuzor, după 
preterinţă. 

La acordul în bandă al oscilatoru- 
lui «VFO» a fost folosită o secţiune 
de la un condensator variabil folosit 


în receptorul «Albatros», la care s-a 
adăugat o demultiplicare mecanică cu 
raportul 1 : 20. Tinînd seama şi de 
demultiplicarea încorporată a con- 
densatorului variabil, s-a ajuns la o 
demultiplicare totală de ordinul 1 : 50, 
care permite un acord foarte comod 


__al semnalelor cu BLU. 


B. REGIMUL DE EMISIE 


Semnalul de la microfon este am- 
plificat de tranzistoarele Too şi 
esie aplicat  mixerului echilibrat 
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(MIXER 1), împreună cu semnalul 


BFO cules de pe înfășurările L, —L.. 
La ieșirea acestui mixer se obţine 
un semnal cu purtătoarea suprimată 
(cu bandă laterală dublă — BLD). 
Filtrul cu cristale (Q+—Qa) selec- 
tează una din benzile laterale. Sem- 
nalul cu BLU este aplicat amplifica- 
torului cu frecvenţa de 10,7 MHz (1) 
şi, traversînd filtrul trece-bandă (LL, — 
|), ajunge la mixerul 3, unde, În 
preună cu semnalul cu frecvenţa şa- 
riabilă de 24,7-— 252 MHz, formează, 
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prin diferenţă, semnalul necesar la 
emisie, cuprins în limitele 140-— 
14,5 MHz. Cules de pe înfășurarea 
La semnalul traversează un îiliru 
de rejectare a semnalelor de 19,7 MHz 
(Lao) şi este aplicat primului etaj 
amplificator al emiţătorului (Te). 
Primele două tranzistoare ale emiţă- 
torului (7,6 —T,) sînt alimentate cu 
tensiunea de 12 V, iar ultimele două, 
prefinal şi final, cu tensiunea de 24 V, 
Tranzistorul Ps (BD139) care are un 
input de circa 3 W, precum şi Tio 
(BLY 94) cu un input de circa 30-— 
35 W/ necesită radiatoare corespun- 
zătoare acestor puteri. 

Pentru a nu permite radierea de 
semnale perturbatoare (armonice ale 
frecvenței de 14 MHz), la ieşirea emi- 
tătorului, în serie cu antena, se va 
conecta un filtru trece-bandă (14,0-— 
14,5 MHz) cu impedanţele de intrare 
şi ieşire de 75 Q. Puterea utilă radiată 
în antenă este de ordinul a 20—25 W 
(PEP). Curentul consumat de ultime- 
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le etaje ale emițătorului esie de pînă 
la 2 A (în regim de viri de modulație). 
A fost folosit un alimentator ca cel din 
figura 5. Pentru a eviia cuplaje nedo- 
rite între diferite etaje amplificatoare, 
în multe cazuri au fost folosite la exe- 
cutarea circuitelor rezonante toruri 
din ferită. În acest caz nu a mai fost 
mecesară ecranarea acestora. 


C. REALIZARE ȘI REGLAJE 


Un element important în obținerea 
unor perforinanțe mulţumitoare este 
filtrul cu cristale formator de semnal 
ci BLU. Acesta a fost realizat în 
felul următor: s-a măsurat frecvenţa 


de rezonanță a cristalelor folosind 
montajul din figura 6. Au fost selec- 
tate două perechi de cristale după 
următorul criteriu: frecvenţa de re- 
zonanță a cristalelor fiecărei perechi 
să difere cu maximum 50 Hz, iar 
diferenţa de frecvenţă dintre cristalele 
din perechi diferite să fie de ordinul 
ci Să n kHz. Dacă diferența este 
de 1,5 kHz, se obţine in filtru cu 
banda de trecere (la nivelul 6 dB) 
de ordinul a 2,7 kHz. În figura 2 
se arată modul de conectare a cris- 
talelor: Q; şi Qs formează una din 
perechile selectate (indiferent care), 
iar Q- şi Qa cealaltă pereche. 

Pentru a îmbunătăţi forma fron- 
turilor benzii de trecere, au fost co- 
nectate și cristalele rejectoare Q» şi 
Q,, unul pentru frontul anterior, iar 
celălalt pentru cel posterior. Pentru 
a putea vizualiza forma benzii de tre- 
cere a filtrului cu cristale pe ecranul 
unui osciloscop, a fost realizat mon- 
tajul din figura 7. 

Tranzistorul T, este un oscilator 
cu frecvența variabilă (19,7 MHz) 
modulat în frecvenţă cu ajutorul dio- 
dei varicap D, de un semnal în formă 
de dinte de ferăstrău (DDF) Genera- 
torul de semnale în formă de DOP 
este realizat cu tranzistoarele T, — Ta. 
Frecvența de repetare a impulsurilor 
este de ordinul a 5 Hz. În continuare, 
tranzistoareie Ts—Tg reprezintă un 
amplificator (pentru frecvențe mici) 
al semnalului DDEF, de la ieșirea că- 
ruia semnalul este aplicat la intrarea 
H (Daleiaj pe orizontală) a unui 
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osciloscop. Se poate folosi orice osci- 
loscop la care se aplică din exterior 
semnale DDF pentru intrarea H. 
In acest mod, montajul din figura 7 
împreună cu osciloscopul folosii re- 
prezintă un vobuloscop. 

În continuare, se realizează mon- 
tajul filtrului cu cristale ca în figura 8. 
La început nu se conectează cristalele 
de rejecţie Q, şi Qu. Ca circuit osci- 
lant LF-CF a fost folosit un trafo — 
Fi de 10,7 MHz de la receptorul 
«Mamaia», cod 6096, A fost folosită 
numai înfășurarea primară, care este 
prevăzută cu priză mediană. Se conec- 
tează şi cele două rezistoare de adap- 
tare de 680 Q. 

Pe una din intrări se aplică serna- 
iul cules de la potenţiometrul P, 
(fig. 7). Acţionind asupra miezului 
înfăşurării L, şi a condensatorului 
variabil CV, se aranjează ca pe oscilo- 
scop să apară forma caracteristici 
amplitudine-frecvență a filtrului (for- 
ma benzii de trecere), o imagine ase- 
mănătoare celei din figura 9 (curba 
trasată cu negru). Regiind miezul 
bobinei, se uniformizează (simetrizea- 
ză) forma curbei. Dacă apar neunitor- 
mităţi de amplitudine pe palierul ca- 
racterislicii mai mari de 2 dB 0), 
se va ajusta valoarea rezistoarelor R, 
şi R, (fig. 8) de regulă, în sensul 
micşorării acesteia. După aceea se 
coneciează cristalul Q.. Acesta tre- 
buie să aibă o asemenea frecvență de 
rezonanţă încît să permită o rejectare 
(fie în stînga, fie în dreapta), ca în 
figura 9, de imaniera curbei colorate. 
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Acest reglaj se face acționind asupra 
condensatorului irimer cu care cris- 
talul respectiv este conectat în serie 
Dacă, de exemplu, cu ajutorul cris- 
talului Q3 am realizat ameliorarea 
frontului din stînga curbei (frecvenţe 


mai mici), cristalul Q, va trebui să 


facă acelaşi lucru, însă în partea 
cealaltă a curbei, în mod simetric. 
După aceasta, piesele din montajul 
din figura 8 vor îi amplasate definitiv 
în montaj. Atenţie la condensatoarele 
trimere, care nu trebuie dereglate în 
timpul realizării moniaţului definitiv. 
După ce filtrul a fost conectat în 
montajul definitiv, se vor face regia- 
jele necesare obţinerii semnalului 
BLD. Acţionînd potențiometrul P, 
(fig. 2), se ajustează valoarea semna- 
ului BFO injectat în mixerul echi- 
librat (D, —D»). La colectorul tran- 
zistorului T, trebuie să fie o tensiune 
(de virf) de ordinul a î,5-1,7 YV. 
Acţionind asupra potențiometrului 
P,, se realizează suprimarea purtă- 
toarei (măsurătoarea se face la ieşirea 
filtrului), care trebuie să fie de cel 
puțin 209 de ori (46 dB). Dacă apli- 
căm la borna microfon un semnal 
de joasă frecvenţă de ordinul a 5 mV 
cu frecventa de 1 000—2 000 Hz, la 
ieşirea filtrului se obţine semnalul 
cu BLU. 

Frecvenţele de oscilație ale oscila- 
torului BFO se aleg asifel încit aces- 
tea să corespundă punctelor A (pen- 
tru recepţionarea benzii laterale su- 
perioare) din figura 9 şi, respectiv, B 
pentru cea inferioară. 

Cînd se realizează blocul oscilato- 
rului cu frecvenţa variabilă — VFO 
(se montează în carcasă separată de 
restul aparatului), trebuie avută în 
vedere obţinerea unei construcții ri- 
gide din punct de vedere mecanic. 
Condensatoarele C,, CC Ca şi Cs 
vor fi cu mica,iar C, va avea un coe- 
ficient de temperatură pozitiv. 

Blocul emiţător (fig. 3) se realizează 
separat de blocul receptor. 

Releele folosite au fost de tipul 
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celor miniatură, de 12 V. În locul 
releului REL 2, care trebuie să aibă 
6 contacte cu 2 poziţii, se pot folosi 
mai multe relee care asigură numărul 
necesar de coimutări. 

În schema din figura 2 au fost folo- 


Atunci cînd ciocanul 
“de lipit nu mai vrea în nici un 


„vă sfiiţi să-l curăţaţi. Operația 
„se face prin pilirea virfului de 
„cupru, urmată de o șlefuire cu 
„hirtie abrazivă sau (mai bine) 
cu şmirghel fin. După aceea se 


tura de regim, se «cufundă» vir- 
ful. în pastă decapantă («Flux») 
„și apoi se topeşie cu viriul o 
bucată de fludor. Cu o cîrpă 
(sau chiar o hirtie) umezită se 
«întinde» cositoru! pe corpul 
de cupru, insistînd pînă cînd 
se obține o suprafaţă albă-lu- 
cioasă (la nevoie se mai dă cu 
pastă «Flux»).. Cîteva zeci sau 
chiar sute de ore de utilizare 
a letconului nu veţi mai avea 
probleme de acest gen. 


A Alături de fiudor (eventual 
cositor), pastă decapantă 
Flux», 
„uitaţi să plasaji în trusa dv. de 
„cositorit şi citeva... 
“Ele vă ajută să scăpaţi de emai- 
lul pe care producătorii obiș- 


dv. 


"chip. să «prindă» cositorul, nu 


încălzeşte letconul la tempera 


app tare şi „saci, nu 


aspirine. 


nuiesc să-l depună (cu bune. 


site următoarele tipuri de tranzistoa- 
re: T+23a53 ȘI Ta pol fl de tipui 
BF 214, 215 sau 255; Teonosu Și Ti2 
— de tipul BC 251, 252 sau 253; T,s 
este de tipul BC 171, 172 sau 173; 
T. — BF 200 şi Te—BFX 89. 
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intenții) pe conductoarele dv, 
de bobinaj. Capetele firelor pe 
care doriţi să le curăţaţi de 
email se plasează pe aspirină, 
„iar deasupra lor se presează cu. 
vîrtul letconului încălzit pînă la 
apariţia unor destolieri vizibile, 
Urmează înmuierea capetelor 
de conductor în pastă deca- 
pantă, apoi din nou presarea 
cu virful lectonului (încărcat cu 
cositor); operaţia se repetă pînă 
la cedarea completă a emailului, 


Ş Re Wurigimea, dorită. 


e Numeroase "montaje, elec- 
tronice experimentate la baterii 
„foscilatoare e, amplificatoare, ra- 
dioreceptoare, convertizoare 
etc, E atunci cînd autorul men- 
ționa în artic , de fapt, «ali- 


mentator» — refuză să funcţio- 
neze corect, deși s-a respectat 
tensiunea indic aţă Adeseori. 
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două “aparate era un. hidroavion: 
elicopter construi de “Dumitru 
Brumărescu? 

„Dumitru Danponte a construii 
în 1923 un sistem de cinematogra- 
ție stereoscopică pe principiul pul- 
saţiei luminii, relieful rezultind pen- 
tru spectator prin proiectarea. si- 
multană a două imagini imprimate 
pe un film unic? 

„„printre cele mai insolite muzee 
din lume 'se numără Muzeul. pan- 
talonilor din Londra, Muzeul pan- 
toților-din Gottwaldov, (R.S. Ceho- 
slovacă), Muzeul tapetelor din Ka- 
ssel (R.F.G.), Muzeul zaturilor din 
Minchen, Muzeul. cărților: de-joc 
din Altenburg. (R.D.6,), Muzeul 
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lor de petrol din Krasno (R.P. Po-. 
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e Dacă ați scăpat EIRa ne. a 
atenție radioreceptorul dv. por 
tabil și în urma șocului consta- 
taţi că s-a spart bara de ferită, 
nu încercaţi să o lipiţi; înlocu-. 
iți-o cu una nouă de același tip. | 
Înainte de a demonta însă bo- 
binele, este bine să vă faceţio. 
schiță de amplasare, ținînd coni 
de capătul barei de ferită marcat 
(la unele tipuri) printr- un Reci 
colorat. 


e O defecțiune frecvență a 
aparatelor electronice alimen- 
tate de la baterii o constituie 
oxidarea contactelor fixe pe ca- - 
re presează lamelele bateriilor. 
Pentru remediere, acestea se 
curăță mecanic (se zpirie cu 
un virf ascuţit, cu o pilă fină, cu 
șmirghel etc.). Dacă este po- 
sibil, se recomandă înlocuirea 
lor cu contacte noi, mai rezis- 
tente la- coroziune (lamele. de 
alamă, eventual chiar 'cosito- 
sl ial E dei 
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Transceiverul prezentat în conti- 
nuare permite lucrul în banda de 
10 m. Semnalul emis este fără purtă- 
toare, cu o bandă laterală partial 
suprimată prin metoda dublă modu- 
lare şi defazare. Atenuarea purtăto- 
rului variază între 30 şi 60 dB, iar 
atenuarea benzii laterale nedorite (in- 
ferioară sau superioară) între 20 şi 
30 dB. Maximumul de atenuare se 
menţine pe o porţiune de cca 700 kHz. 

Pe recepție sînt captate semnale 
sub 9,7 uY. Sensib ilitatea maximă 
poate ajunge la 94 uV, depinzind, 
în cea mai mare măsură, de ecranări 
şi reglaje. 

aa aitla se face într-un difuzor de 

7/4 O. Antena trebuie să aibă o 
impedanță de 75 O Alimentarea se 
face de la rețeaua de 220 V. Micro- 
lonui este de tip dinamic. 


Recepție. Semnalul captat de an- 
ienă trece prin contactul a (Î) și 
ajunge la intrarea filtrului trece- 
bandă (LL, Lo, La). După ce este 
amplificat (1, Ta, T3) se culege 
printr-un divizor capacitiv (C,o, Cu). 
Prin contactul b (1) ajunge la intra- 
rea mixerului dublu (1). Tot aici so- 
sește şi semnalul de la VEX. Sem- 
nalul de joasă frecvenţă, rezultat în 
urma procesului de mixare, trece 
prin comutatorul K, şi ajunge la 
defazorul de joasă frecvenţă. Mai 
departe, prin filtrul trece-jos (LL, 
Caz, Ca) şi prin contactul e (), se 
aplică la intrarea preamplilicatoru- 
lui (Ce To 13). De la ieşirea aces- 
tuia ajunge la intrarea circuitului în- 
tegrat TBA 90 K, iar mai departe, 
prin contactul d (1), ia bornele difu- 


zorului. Emisie, Contactele coinu- 
iatoare (a, b, c, d, e) îşi schimbă sta- 


rea. Sul furnizat de microfon 
irece prin contactul c (11) către am- 
piilicatorul de joasă frecvență. Prin 
contactul d (1) ajunge la intrarea 
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filtrului trece-jos (LL, Caz, C,,) Prin 
rețeaua de detazare şi comutatorul 
K, trece în etajul de mixare. Tot aici 
soseşte şi oscilația de la VFX. Sem- 
nalui rezultat la ieşirea mixerului 
apare la intrarea filtrului irece-bandă 
(UL, Ca Lo Ca La3Ca), prin contactul 
b (10). El este amplificat (T,, 1, Ta) 
şi transmis etajului fina (14, 15). 
Adaptarea cu aniena se realizează 
prin intermediu! unui filtru 77 (Cua, 
Lo Cass) 


Filirul irece- bandă (22-29,7 MHz) 
asigură o protecţie a amplificatorului 
față de aite posturi din afara benzii 
de radioamatori. Circuitul rezonant 
IL, Ca se acordează în juru! frecven- 
ței de 284 MHz. Circuiteie rezonante 
L>C3 şi L>C, se acordează pe frec- 
venţele de 31 Mtz, respectiv 27 MHz. 
Bobinele se pa pe miezuri 
ecranate de tip EL. (10,7 MHz) din 
receptoarele prea ia». Înfăş şiirarea 
1-2 a bobinei |, conţine Î,5 spire 
din CuEm 9 0,25 mm. infăşurarea 
3-4 conţine 7 spire, din aceeaşi sir- 
mă. Inductanţele L, și LL, au cîte 
7 spire, din sîrmă de CuEm d 93 mm. 

Preamplificatorul. Este realizat 
cu tranzistoarele T,, T, şi T> şi am- 
plifică semnalul de radiofrecvență cu- 
les de la ieșirea filtrului de bandă. 
Circuitul selectiv Lu Co din colecto- 
rul tranzistorului T, se acordează 
pe frecvenţa de 29,35 MHz, pentru 
ca, împreună cu filtrul de ia intrare, 
să se realizeze o caracteristică de 
transfer similară celei din figura 1. 
Schema (cu cuplaj prin emitor) per- 
mite obținerea unei amplificări mari, 
fără să existe pericolul unei auto- 
oscilații. Tranzistorul T, amplifică 
în montaj BC. Bobina ÎL, este iden- 
tică cu L, şi La. 

Mixerele sînt de tipul comutator 
inversor cu transformator diferenţial. 
Diodele D, şi D>, împreună cu în- 
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fășurarea 3-4 a bobinei LL, formează 
un mixer. Potenţiometrul P, ajută 
ia echilibrarea schemei. Celălalt mixer 
conține aceeași înfăşurare a bobi- 
nei Le, diodele D, și D, plus poten- 
țiometrul P,. Bobina i se reali- 
zează pe un ior de ferită. Î acinaiea 
1-2 conţine 3 spire dm CuEm + mă- 
tase 6 0,25 mm, iar 3-4 conţine 
2x7 spire, din aceeași sirmă, Bor 
narea se realizează cu dublu fir. în- 
ceputul unei secţiuni, legat cu sfir- 
şitul celeilalte, realizează priza me- 
diană (5). 

Osciiatorui VFPĂ. Pentru a avea 
9 stabilitate foarte bună la 28 MHz, 
s- & ales soluția mixării a două sem- 

nale, dintre care unăl provine de la 
un oscilator cu cuarţ (T,0). Se utili- 
zează un cristal de 10,7 MHz Cir- 
cuitul rezonani (La, Caz, Coe) din 
colectorul tranzistorului Tg este 
acordati pe 214 MHz Oscilaţia de 
214 MHz se aplică la intrarea unui 
mixer de tipul comutator inversor, 
cu dicde în ine! (Ds-Da). La o altă 
intrare a mixerului vine semnalul de 
la VFO (6,6-83 MHz). Oscilatorul 
(1.2) este de tipul Vackar-«Tesla» 
Tranzistorul T,, realizează o sepa- 
tare între mixer şi oscilator. Circui- 
tul acordat Lo (3-4) —- Cag rezonează 
pe o frecvență de cca 28,35 MHz. 
Ampliicatorul separator "T,3 lucrea- 
ză în conexiune BC. În colector are 
un circuit acordat pe 29,1 MHz. Bo- 
bina Lg se realizează pe o carcasă 
similară celor folosite de L,-l,. Ea 
conține un număr de 6 spire din 
Cum 6 0,35 mm. Bobina Le se 
realizează pe un tor de ferită. Înfă- 
şurarea 3-4 conţine 10 spire din 
CuEm + mătase v 0,25 mm, îar 1-2 
conţine 2 Spite, din aceeaşi sîrmă. 
Bobina Lu, se iaz pe același 
tip de miez ca Le. Înfăşurarea 1-2 
conține 7 spire din Cutm s 03 mm. 
iar 3-4 are 25 spire din aceeași sir- 
mă. L,, se realizează pe o carcasă 
tip FII. de 470 kHz, din receptoarele 


«Cora», «Alfa» etc. şi conţine 8 spire 
din Cukm v 0,25 mm. 

Defazorul de radiofrecvenţă tre- 
buie să realizeze o defazare de 90 
între semnalele din punctele R şi $. 
Rejeava este de tipul RC şi conţine 

ptenţiomeirul semireglabil P. și con- 
densatorul Caz. 


Defazorul de audiotrecvenţă 
conține două celule RC care for- 


mează braţele unei punți echilibrate 
la o frecvență centrală în. banda 
audio (între 800 şi 1 500 Hz, în func- 
ție de valorile componentelor) Pe o 
diagonală s-au conecta ieșirile celor 
două mixere echilibrate. Pe cealaltă 
diagonală este conectat filtrul trece- 
jos (FTI) Între semnalele din punc- 
tele K şi L există un defazaj de 90. 

Filtrul trece-țos (FT]) conţine o 
celulă (Lo, Caz, Coa). Catactecistica 
de atenuare se dă în figura 2. Bobina 
trebuie să aibă o inductanţă de 
100 mH. Numărul de spire depinde 
de inducianta specifică a miezului 
folosit. Pentru o inductanță specifică 
de 400 nH/sp? înfăşurarea Î-3 con- 
ține 200 de spire, iar 2-3 conţine 
300. de spire, ambele din CuEm «4 
0,12 mr. 

Amplificatorul de puiere în 
radiofrecvență (RF) este realizat 
cu două tranzistoare cuplate prin 
emitor. Acest tip de coneriune este 
destul de stabil și asigură o bună 
adaptare cu preamplificatorui. Tran- 
zistorul T, este de tipul BD 136-140, 
iar T; de tipul 2N 3375 sau BD 
137-139. Bobina LL, se realizează 


fără miez şi are 8 spire din CuEm 6 
0,85 mm. Diametrul înfăşurării este 
de 8 mm. Bobina de şoc S, are un 
număr de 30 de spire din CuEm + 
mătase 4 0,4 mm, bobinate pe o re- 
zistență de 2 W. 

Amplificatorul de joasă frec- 
venţă are în componența sa un 
preamplificator (Te To, Ta) și un 
amplificator de putere echipat cu un 
circuit integrat de tip TBA 790 K. 
Pentru a putea regla volumul, po- 
iențiometrul P, se scoate pe panou. 
Semnalul furnizat de preamplifica- 
tor este suficient pentru a fi preluat 
de amplificaiorul de putere. Audiţia 
se face într-un difuzor de 8 9 cu 
puterea de 3 W. Din rezistenta Rasa 
se poate modifica am; ea. Nu 
se recomandă o scădere a valorii 
acesteia sub 10 0. Condensatorul 
Cs, realizează o limitare a benzii 
redate. 

Etajul RAA este realizat cu tran- 
zistorul “fo. Semnalul de comandă 
este cules de la iesirea amphilicatoru- 
lui de audiofrecvenţă (se știe că sem- 
nalul audio este direct proportional 
cu semnalul de radiofrecvență tip 
SSB). După redresare (D,9), este 
amplificat şi cules prin intermediul 
potențiometrului P.. Din Ro3, Ras 
şi C55 se regiează timpul după care 
sistemul RAA intră în acţiune sau 
încetează să acţioneze. Tot aici se 
coneciează şi S-metrui. 

Sursa de alimentare trebuie să 
furnizeze o tensiune de cca 33 YV 
pentru etațul £ o tensiune de 
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cca Î7 Y pentru alimentarea etajelor 
preamplitficatoare şi a oscilatoarelor, 
o tensiune de 12 V pentru etajul 
de AF şi o tensiune de 5,6 V penin 
polarizarea barelor. Alimentarea eta- 
jului fina! de RF se face cu tensiune 
ICE abili za Celelalte. etaje se ali- 
inentează cu tensiune stabilizată prin 

intermediul unui regulator serie (T,,) 
şi al unui stabilizator cu diodă Ze- 
ner (D,.). Tensiunea de .12 V se 
obţine din cea de 17 V, înseriind o 
diodă Zener de tipul. PLSVIZ. 


PUNERE ÎN FUNC 
REGLAJE 


ȚIUNE. 


Aparatele nece sare în. acest scop 
sînt: AYO-metru, frecvente tiu nu- 
meric, generator ş 
şi RE, osciloscop cu banda mai mare 
de 50 MHz, 

Sursa de alimentare se testează 
prima. Cu ajutorul voltmetrului se 
măsoară tensiunea alternatțivă din 
secundarul transformatorului de re- 
țea. Nu se. conectează alimentarea 
celorlalte ciaje. Tranzistorul T,, nu 
se inontează pe circuit. După conec- 
tarea transiormatorului la rejea, se 
măsoară tensiunea în punctul A. 
Voitractrul trebuie să indice o ten- 
siune de cca 33 Vcc. În punctul B 

voltmetrul trebuie să arate o ten- 
siune de 18 Vcc. Se conectează tran- 
zistorul FT, în montaj. În punctul C 
se obține o tensiune cu 0,6-08 V mai 
maică decît în punctul B. În punctul D 
tensiunea trebuie să fie cslă cu ia 
a diodei Zener D,, (56 Va 
Ur=Uc-Uby- 

Armplificatorul de audiolrec- 
venţâă. Potenţiometrul P, se regiea- 
ză cu cursorul spre tensiunea de 
5,6 V. Condensatorul Cag se scoate 
din circuit. Se alimentează preampli- 
ficatorul (Te To, Ta cu + 17 V 
şi + 56 V, iar amplificatorul final 
cu + 12 V. Generatorul de audio- 
frecvenţă se cuplează între punctul F 
şi masă. Amplitudinea semnalului 
furnizai irebuie să fie de 10 mY vit 
la virt (vv), iar frecvenţa de 1 kHz. 
În punctul G se conectează oscilosco- 
pul pe o bază de timp de 2-5 ms/div,, 
iar atenuatorul pe 0,5 V/div. Se ro- 
teşte P, pină cînd pe ecranul osci» 
loscopului apare semnalul amplifi- 
cat. Rotirea se continuă pînă în 
momentul obținerii unei amplitudini 
maxime. Punctul se marchează pe 
panoul aparatului. Depăşirea aces- 
tuia corespunde unor distorsiuni mari 
ale semnalului. A ptuidiea semna- 
ului furniza! de generator se micșa- 
rează pină cînd în G se obţine unul 
cu amplitudinea de cca 30 mYVwy. 
Osciloscopul se mută în punctul H. 
Se lipește Cug pe circuit şi se verifică 
dacă semnalul apare amplificat. Este 
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bine ca înaintea oricărei intervenţii 
cu letconul să se întrerupă alimen- 
tarea. Dacă semnalul prezintă o li- 
mitare asimetrică, 'se verifică dacă 
montajul a fost corect realizat. Dacă 
totul funcționează bine, se micșo- 
rează amplitudinea semnalului furni- 
zat de generator la 0,5 mV (poten- 
țiometrul P; se menţine în poziţia 
de amplificare maximă). În difuzor 
trebuie să se audă un semnal neîne- 
cat în zgomot și cu o putere de cel 
puțin 50 mW. Dacă nu, se micşo- 
rează valoarea rezistenţei Rua. Dacă 
apar oscilaţii, se ecranează toate fi- 
rele ce duc la alimentator și cele 
de semnal cu lungimea mai mare de 
40 mm. Firele ce pleacă de la ieşirea 
amplificatorului audio. vor 5 cît mai 
mult depărtate de intrare. 

Contactele «o» şi «d se. trec pe 
poziţia IL. (emisie), Se vorbeşte în 
microfon. Se. rotește potenţiometrul 
P; pînă cînd amplitudinea maximă 
a semnalului. (pe osciloscop) atinge 
cca 3 Vvv. Se notează poziția pe pa- 
nou (aceasta reprezintă poziția aproxi- 
mativă pe care se efectuează emisia). 

Filtrul trece-jos (FT]). Se revine 
pe recepţie. Generatorul se conec- 
tează în punctul J. Semaalul furni- 
zat pe acesta trebuie să fie de 10 myvV. 
Se schimbă frecvenţa între O și 10 kHz 
(continuu). Amplitudinea semnalului 
în punctul H trebuie să se schimbe, 
urmind caracteristica filtrului (fig, 2). 
Se trece generatorul în punctul F, iar 
osciloscopul în punctul J. Se comută 
pe emisie şi se variază frecvenţa în- 
tre O şi 10 kHz. Pe osciloscop se va 
urmări aceeași caracteristică (de la 
operația anterioară). 

Defazorul de AF. Se trece pe 
recepție. Generatorul rămîne conec- 
tat în punctul F, iar osciloscopul în J. 
Se reglează P, astfel încît amplitu- 
dinea semnalului să fie de 3 Vwv. 
După aceca, osciloscopul se deco- 
nectează din ] și se trece pe poziţia 
«bază de timp exterioară». Intrările X 
şi Y se leagă pe rînd în J. Se reglează 
atenuatorul (Y) pînă cînd se obține 
aceeași deviaţie pe verticală şi pe 
orizontală. Prin conectarea simulta- 
nă a celor două intrări în punctul 
trebuie să se obțină o dreaptă încli- 
„nată la 45. După această operaţie 
se cuplează intrarea Y în K și X în L 
“(sau invers). Se baleiază frecvenţa 
audio între O și 3,5 kHz. 

in jurul frecvenţei de 1,5 kFiz se 
obține o figură în formă de cerc. În 
stinga şi în dreapta acestei frecvenţe 
n figuri în formă de elipsă cu 
dia rciptmul mare pe verticală sau pe 
orizontală, în funcție de valoarea 
frecvenţei, 

Testarea VFX. Se alimentează 
cu tensiune oscilatorul variabil 
vro) | În punctul M se conectează 


Baza de timp a acestuia 


mei 


se fixează pe 0,2-0,5 ps/div., iar ate- 
nuatorul pe 02 V/div. În paralel cu 
osciloscopul se conectează frecvenţ- 
metrul numeric pe poziția MHz. Pe 
ecran trebuie să apară un semnal si- 
nusoidal. Dacă nu oscilează, se mă- 
tește valoarea condensatorului Csa. 
În cazul unei limitări superioare sau 
inferioare a semnalului, se modifică 
valoarea rezistenței R,„ în vederea 
obţinerii unei limitări simetrice. După 
aceea se micşorează valoarea con- 
densatorului Ca pînă la dispariţia 
limitării. Dacă amplitudinea semna- 
lului este mică, se micșorează valoa- 
rea condensatorului C., şi se mă- 
reşte valoarea condensatorului Cap. 
Se controlează dacă acoperirea este 
cea necesară (6,5-8,3 MHz). Facto- 
rul de acoperire se modifică din Ca, 
iar limita superioară (inferioară) se 
schimbă din miezul bobinei. Tot cu 
această ocazie se etalonează şi scala. 

Se  deconeciează alimentarea 
VFO-ului şi se cuplează alimentarea 
oscilatorului cu cuarţ (X0). ln punc- 
tul N se cuplează frecventmetrul şi 
osciloscopul. Baza de timp se re- 
giează pe 0,1-02 pus/div. Dacă nu 
oscilează, se micşorează valoarea con- 
densatorului (a După aceca se 
mută osciloscopul și frecvențmetrul 
în punctul O. Miezul bobinei Le se 
teglează pe maximum de semnal. 
Frecvenimetrul trebuie să indice 
214 MHz. Se alimentează din nou 
VFO-ui, iar frecvențmetrul şi osci- 
loscopul se trec în punctul. P. Baza 
de timp rămîne pe 0,1 us/div. Punc- 
tu O se scurtcircuitează la masă, P, 
se reglează astfel încît la ieşire (P) 
să apară un reziduu de purtător cât 
mai mic. Se deconectează şirapul 
din O. Se fixează VFO-ul pe o frec- 
vență de 7,l MHz. Se reglează Cag 
pînă cînd se obține un semnal maxim. 
Frecvența indicată trebuie să aibă 
valoarea de 28,5 MHz. Se reglează 
VPO-ul pe o îrecventă de 79 MHz. 
Se mută osciloscopul în punctul R 
şi se alimentează tranzistorul T,3. 
Se reglează miezul bobinei Lp în ve- 
derea obținerii unui maxim. Frec- 
venta măsurată va avea valoarea de 
29,3 MHz. Osciloscopul fiind conec- 
tat în R, se variază frecvența oscila- 
torului variabil de la un capăt la 
celălaii a! domeniului. Se observă 
dacă neliniaritatea este mai mare 
de 3 GB (0,797 din amplitudinea maxi- 
mă). În caz contrar, se rectifică re- 
giajțul din Cag și miezul bobinei 
Lo, pînă la obținerea rezultatului 
dorit. 

Reglarea defazorului RE. Mai 
întîi este necesară o ctalonare a 
osciloscopului. Generatorul de RF 


se reglează pe o frecvenţă de 28,8 MHz. 


Amplitudinea poate îi de cca 1-3 V. 
Osciloscopul se trece pe poziţia «bază 
de tirnp exterioară». Intrările X şi Y 
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se leagă pe rînd la generator. Se re- 
glează atenuatorul osciloscopului (Y) 
pînă cînd se obţine aceeași deviaţie 
pe verticală și pe orizontală. Prin 
conectarea simultană a celor două 
intrări ale osciloscopului la genera- 
tor trebuie să se obţină o dreaptă 
înclinată la 45. În caz contrar, osci- 
loscopul prezintă o neliniaritate de 
fază şi trebuie făcută o corecție prin- 
ir-o rețea exterioară de felul celei 
utilizate în traasceiver. După ce s-a 
efectuat etalonarea, intrarea Y se 
cuplează în R, iar X în S$ (sau invers). 
Se reglează valoarea poitenţiometru- 
lui Ps astfel încît pe ecranul osci- 
loscopului să se obţină o figură în 
formă de cerc. 

Reglarea mixerului. Se aşază po- 
tențiometrul (P4) în poziţia cores- 
punzătoare amplificării zero. Osci- 
loscopul se cuplează în punctul J, iar 
generatorul în punctul T. Baza de 
timp se comută pe 2-5 ms/div, iar 
atenuatorul pe 0,2 V/div. VFO-ul se 
fixează pe o frecvență Fo în centrul 
benzii. Generatorul se reglează pe 
o frecvenţă Fo — 1,5 kHz cu ampli- 
tudinea de î Vvv. Pe osciloscop va 
apărea un semnal de joasă frecvenţă 
(1,5 kHz). Comutatorul KE, se fixează 
pe poziţia în care amplitudinea sem- 
nalului în punctul J este mai mică. 
Din potenţiometrele semireglabile P, 
şi P. se încearcă obţinerea unui mi- 
nim pronunţat. Pe cealaltă poziţie a 
comutatorului K, semnalul trebuie 
să aibă o amplitudine de cel puţin 
0,5 Vwv. Se schimbă frecvenţa gene- 
ratorului pe Fo + 1,5 kHz: Comu- 
tatorul K, se trece pe poziţia în 
care semnalul Fo — 0,5 kHz avea 
valoarea minimă. În acest. caz, se 
constată un maxim al frecvenţei audio 
rezultate din mixarea VFO-ului cu 
Fo + 1,5 kHz. Pe cealaltă poziţie, 
semnalul are o valoare mai mică cu 
cel puţin 20 dB. De aici se poate 
dedic: că există o separare bună 
între BL] şi BLS (banda laterală in- 
ferioară, respectiv superioară). 

Se deconectează generatorul. Osci- 
loscopul se leagă în punctul T. Baza 
de timp se comută pe Oi ps/div, 
Dacă pe ecran apare un reziduu de 
purtăior (semnal de la VFX), se. re- 
iuşează valoarea potențiometrelor. P, 
şi P3 în vederea obţinerii unei ate- 
nuări maxime. Se cuplează gen fa, 
torul în punctul J. Se fixează o frec- 
vență de 1,5 kHz, cu amplitudinea 
de 2 Vvy. Pe ecranul osciloscopului 
apare un semnal sinusoida! cu ampli- 
tudinea de cca 1 Vvy. Se măsoară 
frecvența. Valoarea acesteia este Fo 
plus sau minus 1,5 kHz, după cum 
corală otui K, este pe poziția BLA 
sau BLS. Se mută generatorul din ] 
a punctul F. Amplitudinea semna- 


mal mt) 


OLD ă n ME & ARI Pai 
ului se fixează la 10 mYvy. Se men- 
aa asta oaie MI e. e PI 
ține frecventa de 1,5 kHz şi se irece 


obfamisie. în P se rotește pînă în 
momentul obtinerii (în punctul 'T) 
a unui semnal de RF cu amplitudi- 
nea de Î YVvv. Se variază frecvenţa 
între O şi 10 kHz. Araplitudinea sem- 
naluiui de radiofrecvență va avea 0 
variaţie corespunzătoare caracteri 
Licii filtrului irece-jos, 


Operații preliminare: 

—- se cuplează alimentarea cu ten- 
siune; 

—- cursorul potenţiometrului P, 
se trece în poziţia dinspre + 56 V; 

— osciloscopul se cuplează în 
punctul de test U; 

— generatorul se leagă la borna 
«Ant»; 

—- baza de timp a osciloscopului 
se fixează pe O,l us/div., iar -atenua- 
torul pe 01 V/diw.; 

—- frecvenţa generatorului se fixea- 
ză ia 27 MHz şi araplitudinea la 
Î Vw, 

Din miezul bobinei [ se încearcă 
obținerea unei atenuări maxime a 


a 


semnalului. În continuare se schimbă 


frecvența pe 3l MHz. Din miezul 
bobinei L, se obține un minim al 
semnalului. Se schimbă din nou frec- 
venţa pe 284 MHz. Reglajul miezu- 
lui bobinei L, se efectuează pe maxi- 
mum de semnal în punctul U. După 
aceea se reiau operaţiile descrise mai 
sus, pînă cînd nu se mai poate obţine 
nici o îmbunătățire. 

Se decuplează generatorul. Osci- 
loscopul se mută în punctul V. Se 
desface legătura între capătul 1 al 
bobinei Le şi contactul «by». Se ro- 
teşte potențiometrul P, de la un 
capăt la celălalt. Dacă pe ecran 
apare vreo oscilație, rezultă că există 
cuplaje parazite sau oscilatii locale. 
Se iau măsurile necesare de ecra- 
nare a conexiunilor şi de blindare a 
etajelor de mixare și a oscilatoarelor. 
În continuare se conectează genera- 


torul la borna cânt. e Amplitudinea 
semnalului se ia de 1-3 mVvv. Prec- 


vența este de 29,35 MHz. Se roteşte 
potențiometrt i P, pînă cînd se obţi- 
ne un maxim ai ajieplimadit semna- 
lului. Punctul se marchează. Din 
îniezul bobinei La se încearcă obţi- 
nerea unui maxim pronunțat. În caz 
conirar, se schimbă valoarea con- 


densatorului C, o. 
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Se modifică lent frecvența între 27 
şi 31 MHz. Caracteristica trebuie să 
arate ca în figura |. Dacă există ne. 
liniarităţi mari, se reglează alterna- 
tiv miezurile bobinelor L, şi Lu pînă 
cînd se obţine o curbă cît mai apro- 
piată de cea amintită. 


La borna de antenă «Aat. se cu: 
plează o sarcină artificială. Se ali- 
inentează tranzistoarele T, şi Ti cu. 
+ 5,6 V. Generatorul se menţine 
în punctul T. Amplitudinea semna- 
iului se fixează la 10 mVwv. Poten- 
tiometrul P, rămîne în pozitia co- 
respunzătoare amplificării maxime. 
Cursorul potenţiometrului P. se ze- 
giează către capătul dinspre masă. 
Osciloscopul se cuplează la borna 
de antenă. Baza de timp se reglează 
la O, pus/div., iar atenuatorul la 
5 V/div. Se trece pe emisie şi se re 
alternativ Ca Şi Cu pină 
se obține un transler maxim 
de putere către borna de antenă. Se 
reglează rezistorul R.„ astlel încît 
amplificarea etajului final să fie maxi- 
mă, dar se va avea grijă ca tranzis- 
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toarele să nu se încingă. Se citeşte 
valoarea curentului trecînd comu- 
tatorul K2 pe poziţia Îl. Se reglează 
p, astfel încît indicaţia să nu depă- 
şească 60% din scală şi se marchează 
punctul (în timpul măsurătorii se 
decuplează. generatorul), 

Testarea finală constă în pune- 
rea «de acord» a etajelor la trecerea 
din poziția «recepție» "în poziţie 
«emisie». 

Recepție. Toate alele se ali- 
mientează cu tensiune. Generatorul 
se cuplează ia borna de antenă. 
Semnalul generatorului se fixează la 
o frecvenţă în mijlocul benzii, avînd 
o amplitudine de 10 uYV. Potenţio- 
metrul P, se reglează în poziţia co- 
respunzătoare ataplificăt ii maxime. 


P, se roteşte pină în momentul obți- 
nerii unui semnal de 3 Yvv. Se re- 
glează P. pînă în momentul în care 
semnalul începe să scadă din inten- 
sitate. Se cupicază şi se decuplează 
de cîteva ori generatorul. Dacă siste- 
mul RAA acționează prea rapid, se 
mărește Rao. Dacă revenirea este ra- 
pidă, se măreşte Rao sau capacita- 
tea Css. 

Emisie. La borna de antenă se 


Tip Tip I.P.R.S. 
AA ți EFD 107 
AA 113 AA 118 
AA 115 AA 1î4 
AA 119 EFD 115 
AA 121 AA 114 
AA 123 AA 114 
AA 130 AA 131 
AA î32 AA 118 
AA 133 AA 118 
AA 134 AA Î18 

AA 135 AA 131 
AA î37 AA î3i 
AA 138 AA îî4 
AAP 120 AA 1î? 
AAP î52 EFD 105 
AAP 153 EFD 103 
AAP 155 AA 103 
AAP 155 AA 118 
AAP îs EFD 103 
AAP 162 EFD 103 
AAY 27 EFD 195 
BA 136 BA 243 
BA 152 BA 243 
BA î7? BA 243 
BA 178 A 243 
BA 182 BA 243 
BA 282 BA 243 
BA 283 EA 244 


Osciloscopul se cuplează ză în punctul H, 


cuplează o sarcină artificială. Gene- 
ratorul se cuplează în punctul F 
Frecvența se reglează la 1,5 kHo. 
iar amplitudinea la 5 mVvv/609 
Osciloscopul se cuplează paralel pu 
sarcina artificială. Se trece pe emi 
sie. Semnalul de radiofrecvenţă tre: 
buie să aibă o amplitudine de ccl 
puţin 27-30 Vvv. Dacă nu, se mă- 
reşte amplificarea etajului AF (din P.). 
Se reglează P. pînă cînd semualul 
începe să scadă. Se marchează punc- 
tul. Dacă amplitudinea semnalului 
furnizat de generator se modifică în- 
tre 3 şi 30 mY, sistemul RAA trebuie 
să menţină constantă amplitudinea 
semnalului de RF. 

Dacă la recepţie amplificarea este 
prea mică, se modifică valoarea lui Pe. 
Se trece din nou pe emisie şi se 
schimbă pragul RAA sau se mon- 
tează o rezistență R* în paralel pe 
microfon (valoarea se stabileşte expe- 
rimental). După citeva treceri succe- 
sive E-R și reglaje ale potenţiometre- 
lor Pe și P, se ajunge la un com- 
promis acceptabil. În cazul în care 
semnalul în difuzor este prea puter- 
nic, se montează o rezistență varia- 
bilă în serie cu acesta. 


BB 126 


BB 105 A 

BB 105 E BB 126 
88 121 BE 126 
BB 141 SI 126 
KB 105 A BB 126 
OA 5 1 94 
OA 7 1 N 914 
OA $ 4 BI Sf4 
OA î0 1 A 4148 
OA 28 4 N Ş14 
OA 21 AA îşi 
OA şi EFR 135 
OA 45 1 NI 914 
OA 41 1 N Si4 
OA 48 1 N Si4 
OA 49 4 N 914 
OA 50 AA îti 
OA 51 EFE 108 
OA 52 EFD 198 
OA 53 EFD 108 
OA 54 EFD 108 
OA 56 EFD 108 
OA 57 EFD 108 
CA 53 EFD 109 
OA 59 EFD 103 
OA 60 EFD 103 
OA i EFD 108 
OA 65 EFD 108 
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8 După ce aţi terminat 
pasta de dinți din tub, păs- 
trați capacul de plastic! O 
simplă gaură dată cu bui- 
ghiul, două șşaibe puse la 
capete şi un șurub trecut 
prin mijloc vă vor scuti să 
rai căutaţi distanțiere a- 
tunci cînd vă trebuie aşa 
ceva la un montaj. De ase- 
menea nu aruncați nici tu- 
burile de plastic de la minele 
de pix. Curăţate cu puțin 
aicool, ele vă vor servi la 
izolarea șuruburilor de prin- 
dere a unui tranzistor pe ra- 
diator pentru a nu lega între 
ele colectoarele a două tran- 
zistoare atunci cînd ambele 
se atlă pe același radiator. 

& Cînd dezizolaţi sîrmă, 
nu aruncaţi plasticul rezul- 
iat. Păstrati aceste tubulete, 
deoarece vă voi îi necesare 
ia montarea tranzistoarelor 
pe circuitul imprimat. Mon- 
tînd, de exemplu, un tubuleţ 
roşu pe emitor, unul galben 
pe bază şi aitul albastru pe 
cole actor, realizați şi o mon- . 
are corectă şi o izolare a 
terminalelor unui față de al- 
tul, mai ales atunci cînd | 
unul dintre terminale trebuie 
inversat. 

$ Nu aruncaţi casoletele 
de plastic în care aţi cumpă- 
rai frişcă, fructe, carne to- 
cată sau chiar înghețată, 
Cînd demontati un aparat, 
puneţi elementele combpoa- 
nente în aceste casolete și 
nu le veii mai căuta apoi cu 
lanterna pe sub masă. De 
asemenea, cînd realizați un 
montaj, piesele care trebuie 
plantate pe placa de circuit 
imprimat le găsiți la un loc... 
tot în casoletă (dacă în pre- 
alabil le-aţi pus acolo!). 

% Pentru a obține ceara 
pentru schi se fierbe un 
amestec format din: 109 g 
ceară, 50 g rășină neagră, 
25 g saciz, 25 ga seu sau un- 
tură, pînă ce se formează 
un sirop. Se toarnă într-o 
cutie și se lasă să se ră- 
cească. Prin răcire se for- 
mează o ceară solidă cu 
care se ung schiurile. 


Marcarea condensatoarelor se 
face în clar sau codificat prin inele, 
benzi sau puncte colorate. Codiţi- 
carea este reglemeniată prin reco- 
mandarea Comisiei Electrotehnice 
Internaţionale — publicaţia «C.E. 
— 62». La marcare se înscriu: . 


a) OBLIGATORIU: 


— valoarea nominală, exprimată 
în clar sau codificat, 

— unitatea de măsură, exprimată 
în clar sau codificat; 

— toleranța valorii nominale, ex- 
primată în clar (în procente sau 
în pF, pentru condensatoarele ce- 
ramice cu valoare mai mică de 
10 pF) sau codificat. Pentru marca- 
rea codificată, pe lingă exprimarea 
în codul culorilor, se utilizează și 
codiiicarea literală a toieranțeior. 
in tabelul nr. 1 sîni specificate 
literele corespunzătoare toleranţe- 
lor, atii literele din alfabetul latin, 
cit şi din alfabetul rusesc. Asiiel, 
un condensator avind înscrisă va- 
loarea de 470 pt, iar sub valoare și 
unitatea de măsură litera F, are 
toleranța de +1“, iar la un conden- 
sator de 3,3 pF litera F specițică o 


toleranță de +1 pF. Toleranțete 
coditicate prin AN, AQ, P, S, T, 
X, Z sint utilizate în special la 
condensatoarele elecirolitice și cu 
hîrtie. 


b) DUPĂ CAZ: 


— polaritatea bornelor (la con- 
densatoarele electroiitice), în clar; 
— terminalul legat la armătura 
exterioară, în clar (la condensa- 
toarele electrolitice și cu hirtie); 
— tensiunea de lucru (la con- 
densatoarele electrolitice, cu hirtie 
și stiroflex), în clar sau coditicat,; 
— coeficientul de temperatură (la 
condensatoarele ceramice), care 
reprezintă o variaţie pozitivă sau 
negativă a capacităţii datorată unei 
variaţii a temperaturii de lucru. 
Coeficientul de temperatură se ex- 
primă codificat în codul culorilor, 


c) FACULTATIV: 


— firma producătoare, 
sau coditicat; 

— luna și anul fabricaţiei (unele 
firme prezintă codificat, prin iitere 
şi cifre, anul şi luna fabricaţiei); 


în clar 
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— codul de fabricaţie al conden- 


satorului, specific fiecărei firme . 
producătoare; iai 
— norma de referinţă, în clar; 
— frecvenţa nominală (la con- | 
densatoarele fixe pentru curent al- 
ternativ), în clar; 

— tipul de dielectric (la conden- 
satoarele ceramice) se exprimă 
codificat literal. Litera de cod diferă 
de la o firmă la alta pentru dielec- 
trice similare; 

— categoria climatică (la con- 
densatoarele cu hîrtie), codificată 
conform normelor internaţionale, 
specificîndu-se plaja temperaturii 
de lucru; 

— lichidul de impregnare (ia con- 
densatoarele cu hirtie metalizată) 
se exprimă codificat, specitic fie- 
cărei firme producătoare; 

— clasa condensatorului, prin 
care se specitică în clar sau codiii- 
cai coeticientul de temperatură și 
deriva valorii nominale a capacităţii, 
după secvența climatică din pro- 
gramul încercărilor de tip (la con- 
densatoarele cu mică şi ceramice). 


Literele din figură au următoare- 
semnificaţii: 

coeficientul de temperatură; 
— prima citră semnificativă; 
— a doua cifră semniticaiivă; 
factorul de muliiplicare; 
toleranța; 

„— tensiunea de lucru; 


ie 


mei 


Ne vom ocupa în cele ce urmaa- 
ză de aplicarea codului culorilor la 
marcarea condensatoarelor. Tabe- 
lu! nr.4 redă detaliat codul culorilor 
utilizat. După cum se poaţe consia- 
ta, factorul de multiplicare și ten- 
siunile de lucru nominaie diferă ia 
anumite tipuri de condensatoare 
pentru aceeași culoare de bază (de 
„exemplu, culoarea albă, atunci cînd 
semnifică factorul de multiplicare, 
este 10”! pentru condensatoarele 
cu mică şi 107 pentru condensa- 
tparele cu hirtie, iar o tensiune 
"indicată prin culoarea roșie este de 
"280 V pentru condensatoarele ce- 
ramice, de 160 V pentru conden- 
satoarele stirofiex şi de 4 V pentru 
"condensatoarele electrolitice cu 
tanta! de tip «picătură»). 


- reper pentru indicarea termi- 
naluiui conectai ia armătura 
exterioară; 

a treia citră sermnificativă,; 
gama temperaturilor de lucru 
(pentru condensatoarele cu 
mică); 

clasa condensatorului (spe- 
citică pentru fiecare firmă), 
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La unele condensatoare cerami- 
ce, coeticieniul de temperatură es- 
te dat de culoarea corpului con- 
densatorului. Condensatoarele ce- 
amice care au numai trei benzi co- 
lorate sint cu coeficient de tempe- 
ratură mare și cu toleranţă în ge- 
neral cuprinsă între —20% si 4+80%; 
la unele din acestea (tip CLZ, 
CLY etc.) se indică prin a patra 
bandă tipul dielectricului. 

La condensatoarele ceramice 
disc și plachetă, citirea indicaţiilor 
codificate se face incepind de la 
terminale, iar la cele tubulare de 
ia inelul mai gros, ba condensa- 
toarele cu mică, săgeata indică 
sensul de citire a culorilor, iar ia 
cele cu mică tip buton prin bandă 
neagră se marchează tot sensul de 
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citire. La condensatoarele stiroflex 
Cuioaisa ce reprezintă codifica 
tensiunea de lucru este aplicată 
pe una din extremităţi; ea indică, 
în același timp, și terminalul legat 
ia armătura exterioară. 

Condensatoarele ceramice tu- 
bulare se disting de rezistenţe prin 
aceea că ultimele au doar patru 
inele colorate, iar condensatoarele 
csramice tubulare au cinci inele 
tubulare, din care cel de margine 
(de la care se începe citirea) este 
mai gros. 

În figură sînt prezentate cîteva 
exemple tipice de codificare pentru 
condensatoarele ceramice: (|) disc, 
paletă, tubulare, condensatoarele 
cu hirtie (il), cu mică (ll), cu polies- 
ter (1V), condensatoarele electro- 
litice cu iantal tip picătură (V), 
condensatoarele stirofiex (VI). 
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Alăturat este schițată o clasifi- 
care sumară a condensatoarelor 
fixe după cele două criterii de 
bază, anume după natura dielec- 
tricului (criteriul producătorului) şi 
după funcţia îndeplinită în montaj 
(criteriul beneticiarului). Din punc- 
tul de vedere al constructorului a- 
mator, funcţia pe care urmează să 
o îndeplinească în montaj con- 
densatorul este cunoscută. Cum 
procedează atunci amatorul pentru 
alegerea tipului constructiv adec- 
vat? 

În primul rînd, el va trebui să 
aibă în vedere caracteristicile ge- 
nerale (eventual şi unele speciale) 
ale condensatoarelor: 

—— capacitatea (valoarea nomi- 
nală), respectiv impedanita la o 
frecvenţă dată; 

— toleranța (abaterea maximă de 
la valoarea nominală); 

— comportarea climatică (limi- 
iele de temperatură admise, cosfi- 
cientul de variaţie cu temperatura 
a valorii capacității); 

— curentul de fugă (sau rezis- 
tenţa de izolație), respectiv facto- 
rul'de pierderi; 

—— curentul maxim admis; 

—— tensiunea nominală (imită) 
de lucru; 

— stabilitatea în timp, respectiv 
durata de viaţă; 

— comportarea în impulsuri (fac- 
torul dV/di); 

— aspectul fizic (formă, dimen- 
siuni, robusteţe, dispunerea fer- 
minalelor). 

Din toate acestea, la care se a- 
daugă, bineînțeles, şi prețul, ama- 
torul va trebui să decidă singur care 
anume caracteristici au o pondere 
mai însemnată pentru scopul pro- 
pus, îl vor ajuta în acest sens datele 
prezentate în tabelul nr. î. Se ob- 
servă că nu a fost inclusă aici ten- 
siunea nominală de lucru (de a- 
ceasta oricum nu uităm să ţinem 
cont) şi nici prezentarea fizică (de 
care vom ţine cont la magazin, în 
funcţie de variantele existente). 

Să presupunem, de exempli 


Produse ia ora actuală în lume în cantități ce se exprimă în 
miliarde de bucăţi anuai, condensatoarele reprezintă aproxima- 
tiv 25—830% din componentele electronice moderne. Practic, nu 
există aparat electronic — cît de cît mai complex — care să nu 
conţină unul sau mai multe condensatoare. De aici și importanța 
mare pe care o are cunoașterea tipurilor de condensatoare exis- 
tente, a caracteristicilor lor fundamentale (valori limită), a mo- 
duiui de marcare a acestora (în clar sau codificat), a posibilităților 
de măsurare a valorii nominale, cunoaștere ce ne ajută să luăm 
decizii optime (sau măcar adecvate) în alegerea practică a con- 
densatoarelor pentru montajele experimentate. 
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avem nevoie de un condensator 
de filiraj ce va echipa un redresor. 
Sehema ne impune valoarea no- 
minală a capacităţii (respectiv im- 
pedania ia frecventa dată de 50 Hz 
sau 100 Hz, după tipul redresării), 
tensiunea nominală de lucru a con- 
densatorului (ce! putin egală cu 
valoarea de viri a tensiunii redre- 
sate) și — mai puţin «vizibil» — 
curentul maxim admis (să nu uităm 
de încărcarea bruscă la pornire, 
cînd numai rezistența diodelor și 
“a întășurării secundare limitează 
“curentul. Celelalte caracteristici 
(precizie, stabilitate, aspect fizic) 
“sînt mai puţin importante în cazul 
de față și vom ţine cont de ele 
"numai în măsura în care vom avea 
posibilitatea de a alege între mai 
multe tipuri existente, 

Din păcate, atunci cînd cumpă- 
răm un condensator nu avem po- 
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ducătoare la alta, fiind în 
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nue transformăr 
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iectul unor conti- 
i, ca urmare a per- 
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titlu informativ (sub 
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la recomandările din 


aflăm de la v 
car tipul condensatorului (după na- 
2. 


tura dielectricului) și, ținînd cont 


cercaâm sa 


rivire 


nr. 


de destinaţia cunoscută, să arun- 
căm o p 


Ce ne rămîne de făcut este s 


tabelul 


Realizind montajul indicat în fi- 
“gura Î, se pot măsura capacitățile 
"atît la condensatoarele nepolarizate 
“(cu dielectric mică, hirtie, polistiren 
etc.), cît şi la condensatoarele eleciro- 
litice. Măsurarea se realizează în 
“curent alternativ, însă prin introdu- 
cerea diodei D, se obţine o redresare 
monoalternanţă a tensiunii de 120 V 
de la secundarul transformatorului de 
rețea, Măsurarea se face la frecvenţa 
reţelei. Tensiunea de măsură în gol 
este de cca i0 V. Cu această tensiune 
obţinută de la divizoareie de tensiune 
R,—R2, respectiv R3—R, se ali- 
mentează circuitul de măsură al in- 
strumentului format din C, —Rs—P, 


Capacitatea de măsurat C, şuntea- 
ză rezistenţa R,, respectiv R4. Dato- 
“rită reactanţei capacitive se schimbă 
astfel raportul divizorului de ten- 
siune. Cu cît capacitatea este mai mare 
tensiunea, respectiv indicaţia instru- 


Schema prezentată în figura 2 este 
un adaptor la un multimetru (de cel 
puțin 10 kQ/V). 

Acest adaptor simplu permite mă- 
surarea condensatoarelor electroliti- 


şi puntea de diode (D. —D3— DD), 


mentului, va fi mai mică. K„ permite 
comutarea în două domenii : 
A = 0,1-—5 MF; B= 1—50 MF 
Etalonarea se realizează uşor, lă- 
sînd bornele C, în gol; se ajustează P,, 
încît acul instrumentului să ajungă 


la cap de scală. Se recomandă folo- 
sirea unui instrument electronic, va- 
lorile indicate fiind mai precise, da- 
torită impedanţei mari a acestuiu, 
care nu influenţează circuitul. 


ce avînd valori cuprinse între 5 şi 
1000 MF. Etalonarea dispozitivului 
se realizează în felul următor: 

a) Multimetrul se comută în do- 
meniul de 10 V. 


b) Cu ajutorul lui P, se aduce acul 
instrumentului la indicaţia maximă. 

c) Se conectează la bornele C, un 
condensator de 1000 MF+5% (ve: 
rificat pe o punte de măsurat capaci- 
tăi). 

d) Cu ajutorul potenţiometrului P,. 
se aduce acul indicator la o valoare. 
de 5% (0,5 V). 

e) Folosind valori intermediare cu- 
noscute se gradează o scală (din plexi- 
glas) care se suprapune pe geamul 
instrumentului la măsurarea capaci- 
tăților, ori se poate executa o curbă 
sau un tabel de corelare a gradaţiilor 
instrumentului cu valoarea reală a 
capacităţii măsurate. 

Valorile intermediare se obţin prin 
interpolare. 


ud 
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Principiul folosit în schema din 
figura 3 este folosirea condensatoru- 
lui C, ca reactanţă înseriată cu rezis- 
tențe de valori cunoscute. Curentul 
din rezistența înseriată este direct 
şi linear proporţional cu valoarea 
capacităţii C,. Curentul care trece 
prin rezistență produce o cădere de 
tensiune pe terminalele rezistenţei 
care se măsoară cu un voltmetru 
electronic, realizat cu tranzistoarele 
complementare T, —T,. 

Tranzistorul T, este folosit ca re- 
petor pe emitor şi determină impe- 
danța de intrare a voltmetrului elec- 
ironic. Tranzistorul T, se deschide 
la alternanţele pozitive ale curentului 
alternativ, determinînd deplasarea a- 
cului indicator al instrumentului mon- 
tat în circuitul de emitor. Indicaţia va 
fi lineară și proporţională cu capaci- 
tatea C,. Dioda D; (cu germaniu) 
protejează instrumentul de supra- 
tensiune. Pentru domeniul de măsu: 
rare a capacităţilor de valoare mai 
mare de | MF, secundarul transfor- 


matorului este prevăzut cu o priză 
de 3 V întrucit curentul care ar trece 
prin rezistență ar fi exagerat de mare. 
Rezistenţele vor avea o valoare cit 
mai exactă. Puterea de disipaţie (wa- 
ttajul) trebuie corelată cu domeniul 
de măsură, conform indicaţiilor din 
schemă. Comutatorul K. permite co- 
mutarea rezistenţelor pentru cele opt 
domenii de măsură: 

1) 20—250 pF; 2) 100 pF-1inF; 
3) 1 nF—10 nF; 4) 0 nF-—100 nf; 
5) 100 nF-1 MF;6)i MF-I10MF; 
7) 10 MF-—100 MF; 8) 100 MF-— 
1000 MF. 

De remarcat că valorile rezistenţe- 
lor de domeniu sînt calculate în aşa 
fel încît acul instrumentului la cap 
de scală indică valoarea maximă a 
domeniului, iar valoarea minimă este 
indicată la gradaţia care reprezintă 
10% din valoarea capului de scală. 

Domeniul nr. i 00-—250 pF) tre- 
buie gradat, întrucît este influenţat 
de impedanţa tranzistorului T, folo- 
sit în montaj. Deoarece impedanta de 
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intrare a tranzistorului are o valoare 
apropiată de rezistența de domeniu, 
nu se pot măsura valori mai mici de 
20 pF. Dacă în locul tranzistorului T, 
se foloseşte un tranzistor FET, va- 
loarea minimă măsurată se apropie 
de unitate. 

Transformatorul Tr. 1 trebuie su- 
pradimensionat pentru evitarea că- 
derilor de tensiune în sarcină. Astfel, 
înfăşurările de 10 V, respectiv 15V 
se calculează pentru un consum de 
200 mA, iar cea de 3V la 3A. Lao 
scurtcircuitare accidentală de scurtă 
durată transformatorul nu se arde. 
Nu trebuie să uităm că în domeniul 
nr. 8 scurtcircuitarea bornelor. are 
ca elect arderea rezistenţei bobinate 
R 8, datorită unui curent de 6A 
care apare în acest caz în circuit. 
Rezistenţa se bobinează din sîrmă 
(izolată) de manganin. Valoarea re- 
zistenţei fiind mică, realizarea din 
sirmă de cupru ar introduce erori 
considerabile, datorită influenţei tem- 
peraturii mediului ambiant. 
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Schema prezentată în figura 4 are 
cîteva particularități faţă de cele pre- 
cedente. Se remarcă astfel nivelul mic 
“al valorii minime măsurate, domeniul 
de "măsură al capacimetrului fiind 
între 3 pF şi 1 000 pF. 

Aparatul se poate folosi la măsu- 


rarea capacități condensatoarelor, 
diodelor varicap şi a diodelor Zener 
folosite ca diode varicap. 

Tensiunea alternativă folosită în 
circuitul de măsură are o frecvenţă 
de 455 kHz, generată de oscilatorul 
format din tranzistorul T, cu piesele 
aferente. Stabilitatea frecventei fiind 
determinantă pentru precizia măsu- 
rătorii, se foloseşte în acest scop un 
cristal cu cuari sau un filiru piezo- 
electric. 

Principiul de măsură al condensa- 


toarelor seamănă cu cel folosit la 
schema din figura 3. Tranzistoarele 
T,—T3, într-un montaj de voltmetru 
electronic, asigură măsurarea căderii 
de tensiune pe rezistenţele de dome- 
niu, respectiv curentul care circulă 
în circuitul de măsură. 

Comutatorul K, asigură selecta- 
rea domeniului de măsură: 


1. 0—30 pF 

2. 0— 100 pF 
3. 0—300 pF 
4. 0—1 000 pF 


Poziţia nr. 5 scurtcircuitează în- 
trarea volimetrului electronic pentru 
verificarea poziţiei de zero. 

Comutatorul K, permite supra- 
punerea unei ienstuni continue pe 
tensiunea alternativă din circuitul de 
măsură. În acest fel se poate determina 


curba de răspuns, respectiv capaci- 
tatea diodelor varicap la diferite ten- 
siuni de polarizare. Tensiunile se 
aplică în trepte. Se poate modifica 
sau extinde domeniul tensiunilor apli- 
cate folosind rezistențe de limitare 
corespunzătoare. ea 

Remarcăm că alimentarea în curenț 
continuu a aparatului se asigură prin. 
tensiune stabilizată cu diode Zener. 
Transformatorul Tr. 1 se calculează 
pentru un consum de 200 mA. 

Pentru etalonarea aparatului se 
procedează asilel: 

Î. Se regiează potenţiometrul P, 
în vederea obţinerii unui regim stabil 
de oscilație a generatorului de 455 kHz. 

2. Se comuiă K, în domeniul nr. 2 
(0—100 pF). 

3. Se apasă butonul de calibrare 
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«Cal.» şi se reglează P, pînă ce acul 
indicator ajunge exact pe reperul 80. 

în acest fel, toate domeniile sînt 
etalonaie. Precizia indicaţiei depinde 
de clasa rezistenţelor folosite în cir- 
cuitul de măsură. 

Datorită frecvenţei folosite, apara- 
tul, respectiv subansamblurile, tre- 
buie ecranate conform indicaţiilor 
date în schemă. 

Constructorii amatori care nu pot 
procura cristalul de 455 kHz tre- 
buie să se mulțumească cu o precizie 
mai redusă construind un oscilator 
VFO. În acest scop, se recomandă 
un montaj cu două tranzistoare, com- 
pus din oscilator pilot şi un etaj 
tampon. Etalonarea frecvenţei tre- 
buie făcuiă cu un frecvenţmetru sau 
cu un generator etalonat, iolosind 
metoda bătăilor de heterodinare (Zero 
beat). La nevoie, se mai poate utiliza 

"un artificiu: se foloseşte în acest scop 
un radioreceptor portabil care are 
frecvența intermediară de 455 kHz. 


Constructorilor amatori care ex- 
perimentează montaje comandate 
cu lumină modulată le recomandăm 
varianta alăturată de preamplifica- 
tor. 

Traductorul optoelectric îl re- 
prezintă o fotodiodă FD (orice tip), 
iar amplificatorul propriu-zis este 
un circuit integrat „ATA (4A74). 
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“chema alăturată sugerează o po- 
sibilitate de a obţine o sursă dublă de 
tensiune continuă folosindu-se un 
transformator de rețea cu înfăşurare 
secundară unică. 

Prima sursă este realizată prin 
redresarea bialternanţă în punte a 
tensiunii alternative din secundar 
(D,, D= D3 D,), urmată de o filtrare 
prin condensatorul C, ales în funcţie 
de curentul maxim dorit (respectiv 
de nivelul maxim al ondulaţiilor 
impus). Dacă notăm cu U, tensiunea 


alternativă eficace din secundaruj 
transformatorului şi cu Up căderea 
de tensiune în direct pe o diodă din 
punte (D, —D, —- identice), obţinem 
U, = 141 î U.p—2 N Up. 

A doua sursă este obținută prin- 
tr-un redresor cu dublare de tensiune 
(Ds, De Cu Ca), astfel că U, = 2.U, 
cu condiţia ca valorile C, şi C, să fie 
suficient de mari pentru curentul 
dorit. 

În schemă este prezentată varianta 
sursei duble cu minusul comun, dar 
cititorul o poate transpune cu uşu- 
rință în varianta cu plusul comun 
inversînd polaritatea la toate diodele 
şi la toate condensatoarele. 

Pentru valori ale curenților absor- 
biţi de la cele două surse sub 0,2 A, 
se pot lua: C,=C,=C3=1 000— 
1 500 uF şi D, — De = 1N4002, F207, 
F307 etc. 
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Ciştigul în tensiune a! preamplitica- 
torului, 6, =R, IR poate fi reglai 
prin ajustarea valorii lui R>. 

Intrarea şi ieşirea se fac prin 
cablu ecranat, iar alimentarea dife- 
renţială a integratului poate îi fă- 
cută de la două baterii miniatură 
de 9 V legate în serie, cu polui 
comun la masă. 


Gy =Ro/Ri (in R2) 
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ARGINT AREA SIMPLA 
a pieselor din cupru se 
poate face fără a utiliza 
materiale speciale. Pentru 
aceasta se asigură o degre- 
sare organică şi alcalină 
foarte îngrijită a piesei ce 
trebuie argintată (de exem- 
plu, o bobină de înaliă 
frecventă). Piesa se co- 
nectează la catod şi ca 
anod se foloseşte o piesă 
din argint. Solutia utilizată 
este e soiuție epuizată de 
fixator fotografic acid 
sbisnuit Densitatea de cu- 
rent aste de circa 0,2 A/dm? 
la o temperatură între 20 
şi 256. Tensiunea între 
barele anod și catod este 
de 9,5—1,5 V. Depunerea 
se face cu o viteză de 
1,6 microni pe oră. Pelicula 
este fină, cu cristale sia- 
bite. Solutia este mai bună 
dacă a servit la fixare 
hîrtiei cu iodură de argMit 
sau clorură de argint, So- 
iutia cu bromură dă o cali- 
taie mai scăzută a pelicur 
iei de argint. 
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Tip LP.R.S. 


EFD 108 
1N544Ă 
1 ÎN 54 
EFD 103 
EFID 108 
1 N 541 
E FD 108 
EFD 108 
EFD 109 
EFD 108 
EFD 108 
EFD 103 
EFD 103 
EFD 108 
EFD 103 
AA îti 
EFD 108 
EFD 108 
1 N 4148 
AA 117 
1 N 4099 
î N 914 
1.N 914 
1 ÎI 4002 
AA 117 
1 DN 541 
AA îsi 
AA îţ7 


Experimentat în întregime cu piese 
româneşti (exceptînd tubul), oscilo- 
scopul din figura 1 realizează un bun 
compromis între simplitate şi perfor- 
| manţe tehnice, cerinţe pe care le ur- 
măreşte orice constructor amator. 

Sensibilitatea la intrare este mai 
bună de 5 mV/div., cu o impedanţă 
de 1 MQ/30 pF, în gama 30 Hz-— 
2,5 MHz. Tensiunea maximă admisă 
este 300 V, iar reglajul sensibilităţii 
se face în două trepte şi continuu. 

Baza de timp funcționează în do- 
meniul 15 Hz—80 kHz, reglabilă în 
9 trepte aflate în rapoarte succesive 
1/ şi continuu. 

Intrarea pentru axa X are o sensi- 
bilitate de 10 mV/div., pe o rezistenţă 
internă de 220 kO. Domeniul de 
frecvenţă: 20 Hz -— 500 kHz; tensiu- 
nea maximă: 300 V. Intrarea X ser- 
veşte la aplicaţiile obişnuite (compa- 
rarea frecvenţelor şi fazelor, cuplarea 
unor adaptoare pentru utilizarea ca 
vobuloscop sau caracterograf), dar 
şi pentru sincronizare externă, dacă 
i se aplică impulsuri triunghiulare cu 
amplitudine mai mare de 02 V. 

Amplificatorul Y cuprinde un re- 
petor pe emitor cu T,, două etaje de 
amplificare (T,,3), un alt repetor (T,) 

şi etajul final diferenţial cu Ts,c, de 
| unde se face ieşirea pe plăcile de de- 


pita 


flexie ale tubului. K, în poziţia supe- 
rioară reprezintă intrarea directă, iar 
în cea de jos introduce o atenuare de. 
150 de ore. Trimerele se reglează 
urmărind redarea fără distorsiuni pe 
ecran a unor impulsuri dreptunghiu- 
lare ce provin de la un generator 
cuplat la intrare. Reglajul continuu al 
sensibilităţiu se face cu P,; semiregla- 
bilul P, ajustează excursia de ten- 
siune la ieşire (se fixează la punerea 
în funcţiune), iar P, stabilește poziţia 
pe verticală a spotului. 

Baza de timp cuprinde un circuit 
basculant (Tg,), comandat prin in- 
termediul lui T,g, şi un generator de 
curent constant (Î,). Frecvența se 
reglează cu K, şi continuu din P,. 
Nivelul de sincronizare poate fi ajus- 
tat din P;. Condensatoarele C, —C;. 
vor fi de bună calitate, cu mylar sau 
policarbonat. Baza de timp trebuie 
să asigure în colectorul lui T, un 
semnal de ieşire de 4 V,, 

Amplificatorul X cuprinde două 
părţi. Prima este formată din etajele 
ce conţin T,,, 12. P, este reglajul de 
sensibilitate pe X. Se poate renunța. 
la construcția acestei părți dacă nu 


sînt dorite aplicaţiile menţionate mai 


sus pentru intrarea X, ci doar uti- 
lizarea cu baza de timp internă. 
Partea a doua cuprinde repetorul cu 


În electronică se obțin adeseori rezultate bune și 
foarte bune cu scheme simple. Venit să exemplifice 
această constatare generală, moniajul alăturat pei- 
mite obţinerea unei tensiuni stabilizate și bine fil- 
trate de 9 V, la un curent maxim de cca 500 mA, ple- 
cînd de la o sursă de 12 V (de exemplu, de la acumu- 
latoarele auto). În plus, montajul este autoprotejat la 
scurtcircuit, pragul de anclanșare a protecţiei (între 
200 și 500 mA) fiind ajustabil prin alegerea conve- 
nabilă a valorii lui R;. 
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Ta și etajul final Ce 13); Pa fixează 
poziţia pe orizontală a spotului, 

Blocul de Gita ca asigură 140y 
pentru deflexie, 700 Y pentru tub 
(prin dublare de tensiune), 12 V ia 
amplificatorul Y, (2 V stabilizaţi pen- 
tru X şi baza de timp şi 6,3 V alterna- 
tiv la filament. Transformatorul, pe 
un miez de fier, 6,5 cm?, are următoa- 
rele date: primar — 1 550 spire CuEm 
00,25 mm; secundar | —49 sp. 006; 
II —- 116 sp. 00,2; II-—1 080 sp, 
00,15; IV —- 1 080 sp. 00,1. Printr-un 
divizor se i pă din tensiunea 
înaltă ceilalți electrozi ai tubului; 
P,, reglează luminozitatea, Pag — 
focalizarea, iar cu P se tace, la pune. 
rea în funcţiune, corecția astigmatis- 
iului. 

Toate tranzistoarele sînt tip 2N 
930-25, cu excepţia lui Tsospis Care 
sînt BF 178 de bună calitate, cu ra- 
diator. În figura 2 este dat cablajul 
amplhificatorului Y (scara 1:1), iar în 
hgura 3 —- cablajul pentru X și baza 
de iimp. Pe panoul frontal se scot 
intrările, comulatoarele şi poiențio- 
meirele. Se pol face etalonarea şi 
irăsarea unor gradaţii în jurul butoa- 
nelor de comandă a sensibilităţii şi 
frecventei, 

Tubul se ccranează magnetic prin 


LISTA DE PIESE 


R 2 —500kQ; R3— 1 MO:R,—3kQ; 
Rae = 100 ko: Ra. „42220 kQ: 
Ri 90) KO; Raoz,os 220 O; 
Ro 1 5.40,49 5,6 KO; Ro so. -- 51k8% 
Rua z2i 51,55 —620 0; R,2—39 k; 
E 41 K&, R, 4. 3045,48 
— 10 KO R 16,20,50, sa "27 kO/1 W: 
22,52,56 18 ROS W; 
a = 330 8; Raza 2 — 2,2 k$% Rasa 
iți kQ; Ras iri i) ks; Ros sia 
Lg KO; Ra9—36 kQ; Ra2 300; 
Ra —82 kO; R3,—68 kO; Rss— 
410 kQ; R39—390 kO; R,, —82 kO; 
R,,—33 kO; Raa,66 -470 O; Ru 
22 kQ; Rae 220 k0/05 W; Rea o 
15 kQ. 
P.„3,a8 - -10 kQ lin.; ; P2 n — — 2,5 kQ lin.; 
Ps; — 220 kO lin.; Po „6 100 kS lin.; 
pi 247 kO lin. 
Cu6,20,30 0:  uEF/400 V; Ca — 
30 pF; C.—82 pF; Cs 13436 — 479 pF; 
Cosi, 32 —41 uF/12V; ai uF; 
raita 56 pr; C,, —20 pF; C,2— 
220 uF/l6 v; Ca s,a7, 38 — 50 uEF/ 
25 V; Cast 28,39 7 -10 O uF/12V; 
Ca UE; C20 2053 WE; Ca— 
O uF; C22—33 nF; C.,—10 nf: 
Ca 33 up; Ca —înF; Cs — 10uF/ 
16 V; Cs, — 100 pF; Te Aaa 100 uEF/ 
12 V; Cay—33 BE/ 400 vV; Casa 
20 pE/250 Vi; Caa aayasya6 — 47 uF/ 
450 V; zevao — Î00 ut, 25 Vi; Cug— 
500 uF/ 25 V. 
D, - IN Mite Da 1 N4005; Da 56 
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ntroducerea într-o carcasă de fier, negru 10 linii orizontale și tot atîtea 
„cu peretele de circa 3 mm, realizată “verticale, pentru a putea aprecia 
„pe strung. El se montează cit mai corect forma semnalelor vizualizate. 


“departe de transformator. Pe ecranul iz, H.BALUTĂ 
“tubului se aplică o folie de plastic D. CODEUȘ, GH. 


transparent, preferabil verde, de l— Biblografie: RADIOELEKTRONIK 
2 mm grosime. Pe ca se trasează cu nr. 7—8/1980. 
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Prezentăm în articolu! de față două montaje cu ajutorul cărora posesorii unui osciloscop, 
oricii de simolu, pot vizualiza anumite caracteristici ale tranzistoarelor şi, în plus, pot 


se 


chiar împerechea tranzistoare complementare după factorul beta în regim dinamic. 


Î POI IN - Primul montaj (figura 1) se poate realiza cu citeva 
- piese necostisitoare şi care se găsesc în orice magazin 

de specialitate. 
O punte-dublor de tensiune este alimentată la 3-—. 

6 V- (se preferă alimentarea la 6 V); montajul primeşte 
astfel o tensiune continuă de circa 15 V. Cu comuta- 
torul S, în poziția a (ca în figură) se cercetează tranzis- 
toarele pnp, iar în poziţia b tranzistoarele npn. | 
Trecerea de la o poziţie la aita se realizează fie cu un 
comutator prin apăsare (avind două rînduri a cite 
şase contacte), fie cu un comutator cu buton pe mijloc, 
„avînd două rînduri a cîte nouă contacte. 
Mărimea curentului injectat în baza tranzistorului 
depinde de poziţia comutatorului S,. În poziţia Wa! şi 
Za” (deci cea din figură), curentul din bază se reglează 
din potenţiometrul de 1 MO între 0 şi 100 pA. În poziţia 
Wb' şi Zb”, curentul din bază se schimbă în ritmul 
celor 6V tensiune alternativă (50 ui între. 10 uA şi 
| 100 uA. 
i | | | Cuplînd în diferite moduri cele 5 ieşiri ale montajului . 
i ain figura ! la intrările în osciloscop (ie. 4 B), se obțin 
diferite curbe, aşa cum se arată în figura 3. Cuplarea 
celor cinci ieşiri la intrările osciloscopului este dată în 
tabel şi este realizată practic ca în figura 2 pe un bloc 
de comutatoare solidare (de exemplu, blocul de la tele- 
vizorul «Sport»). 
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Curba din figura 3 A ne indică, de fapt, factorul de 


amplilicare p = să - Cu cît dreapia este mai apropiată 
B 
de verticală, cu atit factorul f este mai mare (originea 
axelor trebuie privită în colţul din dreapta-jos). 
Dacă se montează un microampermetru în baza 
tranzistorului, se pot trasa mai multe drepte în funcţie 
de curentul de bază (reglat din potenţiometrul de 1 MO), 
ştiut fund că B variază cu Ip, 
Curba din figura 3 B este funcţia de ieşire Ic=f(Ucp)... 
Curba din figura 3 C este caracteristică funcţiei de 
intrare i» = NU Be), dar dacă în locul tranzistorului. se : 
montează (între bază și emitor) o diodă sau o diodă. 
Zener, se poate citi curba funcției Ip=fUp). 
Pentru realizarea corectă a montajului este necesar ca: 
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— în punte, condensatoarele de 
2 500 uF să nu aibă diferențe prea 
mari de capacitate rezultate din to- 
leranie; ia 

a rezistenţele din baza și colec- 
torul tranzistorului care se cercetează. 
să fie de precizie 1%. DA 

Montajul testează numai tranzis- 
toare de mică putere. su 
“AL doilea montaj (fig, 4) permite 
împerecherea tranzistoarelor comple- 


mentare (chiar şi de putere) după fac. 


torul de amplificare f în regim dina- 
mic. Curbele obținute pe ecranul OScI- 
loscopului (fig. 5) sînt de fapt funcţi de 


tipul le= (Up). Citirea diagramelor 


este suficient de ușoară, iar împere- 
cherea se face numai atunci cînd cele 
două curbe au aceeaşi pantă. în plus, 
din figura 5D observăm că se poate . 
aprecia şi care din două tranzistoare 
de același tip are factorul / mai mare. 


datată 


Casca trebuie să aibă impe- 
danţă mare (2-4 kt). Din 
R, se ajustează audiţia opii- 


Și 7 mă (nedistorsionată). La ne- 

- În Vecina ca postinor. de voie, se poate mări valoarea 

- radioemisie, programele trans- lui R, (un trimer.de i MO 
IE, în gama undelor medii 2 die cut: 20. 30.k0) 


pot fi recepti Gnate, cu audiţia 
în căști, fotosind schema sim- 
plă din hgura alăturată. Con- 
densatorul - variabil poate fi, 
de exemplu, cel de la radio- 
receptoarele «Albatros» (2x 
350 pF, cu secțiunile puse în 
paralel). Bobina L se reali- 
zează «în aer» sau pe o car- 
casă de carton cu diametrul 
de 45 mm; ea conţine cca 
70 de spire CuEkm 0,3 mm. 
Randamentul montajului poa- 
- te fi îmbunătățit prin punerea 
la pămînt a polului de masă și 
prin ataşarea unei antene ex- 
terioare. 
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Oricite scheme de ANR 


pentru constructorii amatori, de- 
oarece fiecare îşi alege varianta pe 
care o consideră optimă din punctul 
'său de vedere, ținînd cont de nece- 
'sităţile practice, de piesele de care 
“dispune, de performanţele monta- 
jului raportate la gradul de com- 
plexitate al schemei. 

“- Cartea de vizită a stabilizatorului 
prezentat alăturat este următoarea: 
— tensiune continuă . reglabilă 
(continuu) în intervalul 12 V—24 V; 
— curent maxim debitat de cca 
25 A; 

— protecţie automată la scurt- 
circuit cu prag fix de anclanșare 
(la cca 25 A) și cu revenire auto- 
mată; 

— nivel foarte scăzut al ondulaţi- 
ilor în tensiunea de ieșiie; 

— rezistenţă de ieşire relativ mi- 
că (cca 0,0% Q). 


“s-ar publica, tot nu ar fi prea multe! 
L) soi, d 


„capacitatea totală mai 


arat 


ke brin ŞNu nu a fost 

tdul trânsioimator+-re- 
al jărece acesta nu ridică 
uri au “Transformatorul tre- 
buie să debiteze în secundar 26— 
28 V- la un curent de 3 A, fără 
încălzire sau cădere apreciabilă 
de tensțune. Puntea redresoare 
conţine patru diode de putere cu 
siliciu (6Si 1 —:6Si 10, 10Si 1 — 10 
Si 10, RA 120, RA 220 etc.) montate 
pe radiatoare. 

Filtrarea se face cu un condensa- 
tor de minimum 5 000 AFI V (e-. 
ventual mai multe în cuvalel cu 
mare de 
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24 V). 


iul și toaie cu tensiunea de. 

ucru de 50 V sau mai mare). Ten- 
siunea continuă obținută după fil- 
trare va avea valoarea de 38—40.V. 

Schema stabilizatorului se com: 
pune din circuitul Darlington T.-T, 
(din care T, este regulatorul serie), 
ampiificatorul de eroare î, şi circu- 
itui de protecţie echipat cu 7,. 
Tensiunea fixă de referință aplicată 
în emitorul lui Î, este asigurată de 
dioda Zener D,, polarizată prin R,. 
Dacă se doresc la iesire valori ale 
tensiunii mai mici de 12 V, se iao 
diodă Zener cu Uz mai mică (75, 
6,8 V,5,1 V etc.), corectind totodată 
valoarea lui R, (se mărește cores- 
punzător pentru a menţine acelaşi 
curent prin D,). 

Condensatorul C, înlătură bru- 
mul produs de dioda Zener, iar C; 
(ales experimental între zeci de 
nanotarazi și 0,5.F) mărește viteza 
de răspuns și totodată preîntimpină 
intrarea în autooscilaţie a amplifi- 

catorului de eroare. C, asigură un 
filtraj suplimentar al tensiunii de 
ieșire. 

Grupul divizor R,—P—R, furni- 
zează amplificatorului de eroare 


"o fracțiune din tensiunea de ieșire. 


pentru a fi comparată cu tensiunea 
de referinţă. Din potențiometrul P. 
se stabilește valoarea dorită a ten- 
siunii de ieşire, iar prin ajustarea . 
experimentală a lui R, și R, se. 
fixează limitele extreme ale dome-. 
niului de reglaj (12 V,. respecti 


Protecţia la scurtcircuit este asi- 
gurată de tranzistorul T,, coman- i 
dat de căderea de tensiune la bor-. 
nele traductorului de curent R4. 
Cum tranzistorul este cu siliciu, el 
intră în conducţie pentru Une> 


0,6—0,65 V; prin urmare putem 
calcula rezistența de protecție R, 
în funcţie de curentul maxim dorit, 
a cu ajutorul relaţiei: R, (0)= 


=0,6-—0,65(V)/ na (A): 


În cazul, 


nostru, la = 25 A, deci R,z 
=0,25411; Ra se confecţionează 
din constantan 6 1—15 mm piin 
bobinare în aer (spirală fără su- 
port, cu spirele depărtate). 
Tranzistorul T, (2N3055, TIP3055, 
MJE3055) va fi montat pe un. radia- 
tor cît mai mare (sute de cm”), 
iar T, (BD137, BD139, BD237, BDY 
7i etc.) pe un radiator mic în formă 
de U (cca 8 cm?). Tranzistoarele 
Ta și Ta (2N2218A, 2N2219A, 2N 
3053, 2N1711 etc.) nu necesită. ra- 
diator. Pentru T, se poate folosi 
și un model de putere mai.mică, 


"de pildă 2N2222A. 
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Prezentăm alăturat construcţia 
unui stabilizator cu tensiunea fixă 
de 6 Y şi curentul maxim de 300 mA, 
care poate fi utilizat cu rezultate 
foarte bune pentru alimentarea de la 


rețea a radioreceptoarelor «Albatros». 


Schema de principiu (fig. 1) este 
clasică. Transformatorul de reţea, Tr., 
are secundarul dimensionat pentru 
8-9 V/509 mA. Puntea D,—-D 
poate fi. monolitică (la minimum 
30 V/0,5 A) sau realizată din patru 
diode 1 IN 4002-—1 N 4007. Conden- 
satoarele C, şi C,, egale (între 22 şi 
100 nF), scurteircuitează eventualii 


Îmbinarea componentelor elec- 


tronice și electrotehnice se reali- 
zează prin lipire cu un aliaj cositor- 
plumb. Operația constă în încălzi- 


rea concomitentă a metalelor de. 


îmbinat şi a aliajului de cositor la 
temperatura de lichefiere a aliaju- 
lui, 

încălzirea se face cu ajutorul 
unui ciocan electric de îipit, de 
putere corespunzătoare pieselor de 
încălzit. 


Curăţirea de oxizi a metalelor şi 


a aliajului se face cu colofoniu 
- (saciz). În electronică și eiectroteh- 
: nică este interzisă folosirea deca- 
panților acizi (apă tare, pastă). 

Raportul între cositor şi plumb 
în aliajele utilizate la lipituri esie 


MARK ANDRES 


paraziți de radiofrecvenţă din secun- 
darul transformatorului. Condensa- 
torul de filtraj, C3, este de 2 200 uF 
(cel puţin 1 500 uF) la 16—25 V, de 
preferință cu terminalele de aceeaşi 
parte. 

„Dioda LED are rolul de indicator 
de funcționare, fiind montată pe pe- 
retele frontal al cutiei ce va adăposti 
alimeniatorul. Rezistenţa R, se alege 
astfel încît să limiteze la valoarea 
maximă admisă curentul prin LED. 
De exemplu, pentru un LED de 
20 mA, cu o cădere proprie de ten- 
siune de cca î,6 V şi pentru o tensiune 


3 


condiționat de scopul urmărit. în 
industria electronică se foloseşte 
un aliaj compus din 60% cositor și 
40% plumb. în industria electro- 
tehnică aliajul are 40% cositor și 
60% plumb, 
plumb de ia instalaţiile de apă se 
face cu un aliaj de 30% cositor și 
0% plumb. 

Această diversitate de aliaje, în 
afară de aspectul economic, are 
motive tehnice bine justificate. Se 
știe că temperatura de lichetiere a 
unui aliaj compus din două metale 


diferite are o valoare mai scăzută 


decit a metalelor componente în 
parte. Temperatura de lichetiere a 


aliajului depinde de raportul dintre . 


cele două metale utilizate. ernpera- 
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pentru siguranţă). 


iar lipirea ţevilor de: 


'ratura de lichetiere, rigidizarea |i- 


(după filtru) de cca 12 V, obţinem: . 
R,. (0) = (12 V—1,6 V)/20-10%34= 
= 520 9 (se iau 560 O sau 620 9 


Stabilizatorul propriu-zis are ca 
element de reglar e serie un tranzistor... 
de tip BD 238 montat pe un radiator. 
din tablă de aluminiu de i mm, cu 
suprafața de cca 8 cm?. Dioda Ze- 
ner, Ds, care asigură potenţialul de . 
referință, se sortează dm seriile 
PL6V8Z (68 V) sau PL7V5Z. 
(7,5 V) în aşa fel încît tensiunea de 
ieşire să fie cît mai apropiată de 6 V,. 
pentru un consuma de curent de cca 
200 mA. 

În figura 2 este sugerată o variantă 
de cablare a punţii redresoare, inclu- 
zînd şi condensatoarele C, —C,. Plă- 
cuța „va fi poziționată vertical (cu 
ajutorul a două colțare prinse în șu- 
ruburi) pentru a asigura o mai bună 
răcire a diodelor. 

Figura 3 redă o soluţie de cablare 
a stabilizatorului (incluzind şi con- 

ensatorul de filtra, C3) în varianta 
utilizări unor condensatoare C, — Cs 
cu terminalele de aceeaşi parte. 


tura de lichefiere cea mai scăzulă 
a unui aliaj se numește punci eutec- 
țic. La aliajul cositor- plumb rapor- 
tul celor două metale utilizate este 
în acesi caz de 63% cositor şi 37% 
plumb, 

De remarcat că prin 
aiiaiu! cositor-plumb nutrece brusc 
din stare solidă în stare lichidă, 
intre cele două stări există o stare 
păstoasă a aliajului. în figura.1 se 
redă un grațic sumar al stărilor 
aliajului 60%—40% în raport de 
temperatură. Se observă că starea 
păsioasă este numai între 183*C 
şi 188*C, respectiv un domeniu 
de 5 grade... 

Acest aspect motivează folosi- 
rea aliajului în electronică unde 
lipiturile trebuie făcute corect, la o: 
temperatură scăzută, într-un timp 
scurt, în vederea evitării supraîncăl- 
zirii componentelor. 

Temperatura de solidificare a. 
aliajului fiind apropiată de 'tempe- 


încălzire... 


piturii și răcirea se petrec într-un 
timp scurt. 

În î tigura 2 se redă graficul stări- 
lor la aliajul 40/60. Se observă că 
temperatura de lichefiere este mai 
ridicată (234*C), iar domeniul de 
stare păstoasă esie de 51“C. Folo- 
sitea acesiui aliaj este contra- 
indicată în electronică, toi aşa şi 
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folosirea aliajului 30/70. 

Aliajul utilizat în electronică se 
prezintă, de obicei, în formă de sir- 
mă, avind un miez de decaparit cu 
colotoniu. Aceasţă sirmă de aliaj 
în limbajui curent se numește flu- 
dor. Constructorii amatori care nu 
pot procura fludor vor folosi aliajul 
* 60/40 şi ca decapant colotoniu dizol- 
vat în spirt. După curățirea meca- 
nică (răzuire) a metalelor de lipit, 
suprătețele se ung cu soluția de 
decapare menționată. 

Realizarea unei lipituri bune cere 


GO AD 
COSR — PLUMB 


o anumită experienţă și îndemînare. 
Greșelile curente care trebuie evi- 
tate sînt: | | 

1. Folosirea unui ciocan de lipit 
neadecvat (prea mic sau prea ma- 
re). 

2. Timp prea scurt de aplicare a 
ciocanului de lipit (lipituri reci), 

3, Timp prea lung de încălzire (se 
detectează componentele, se ex- 
foliază circuitul imprimat). 

4. Prea puţin aliaj pe joncțiunea 
de lipit (rigiditate mecanică scă- 
zută). 


40-60 
COSITOR = PLUMB 


FĂETOS 


5. Prea mult aliaj pe joncțiunea de 
lipit (răcire lentă, pericolui unei 
lipituri- proaste datorită mișcării 
pieselor în intervalul de timp cind. 
aliajui trece prin siarea păstoasă, 

se pot defecta componentele). 

6. Piese terminale murdare, oxi- 
date. Î 
7. Virtul ciocanului de lipit mur- 

dar. 

3. Aliaj neadecvat. 

9. Decapant neadecvat. 

Se recomandă ca începătorii să 
se antreneze întii prin lipirea unor 

capete de sirmă de cupru sau să 
facă lipituri fictive pe circuite impri- 
mate experimentale. De asemenea 
se recomandă folosirea unui cio- 
can eleciric de lipit, încălzit prin 
sîrmă rezistivă. Folosirea unui «pis-.. 


tol» de lipit necesită rutină şi se. 


“justifică numai la depanări opera- 
tive, a) 

Țehnologia industrială foloseşte 
o metodă de imbinare fără cositor . 
a sîrmei de conexiune la terminale, 
cuple și cleme. Se folosește o. 
sirmă de conexiune specială, care 
se răsucește foarte strîns pe un . 
știft cu ajutorul unei scule speciale. 
Operația se face manual sau cu. 
ajutorul unui «pistol» prevăzut cu 
un motor electric sau pneumatic 
adecvat. 
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NE ae este schi- 
Ni figura 2. Varianta 
Sit rcal coniec- 


! şi Sîrit arată iN osul de bache- 
Ei R! 

lată. Dimensiunile date în cote per- 
| rpit dtilizăreă ăcestui mosor (în ra- 


ani 


D 


sort de 'dihmetrul sîrmei) la execu- 
larea unor “rezistențe bobinate pînă 


ja ec ee) 


de temperatură ale unor aparate și 
linii de măsură de precizie), 

„Pentru calcule la lucrări executate 

din sirmă rezistivă se folosesc formu- 


2 
lele R = 1,27 Pai 1= 0705 RU. 
ez 


nia (R) este în ohmi, lungi- 
în metri, diametrul sîrmei (d) 
imetri, iar la rezistența speci- 
fica | (p) se introduce cifra caracteris- 
tică a metalului utilizat. 
Rezistoarele de prec cizie nu au voie 
să se încălzească în timpul folosirii 
în vederea evitării schimbării valorii. 
Sirma rezistivă folosită la aceste re- 
zistoare este dintr-un aliaj special, 
numit -manganin. Pe mosoarele a- 
cestei sîrme, fabricantul trece dia- 
metrul sirmei și rezistenta pe metru. 
Mai rar se foloseşte sirma neizolată, 
de obicei sirma este prevăzută cu o 
izolaţie de email, mătase sau email 
şi mătase. Folosind tehnologia de- 


nea 


(D) 
în mul 


la 10-100 sau cel mult 1000 9. Am 
redat cu titlu informativ acest tip de 
mosor, cate nu poate fi realizat cu 
mijloace amatoriceşti, dar poate să 
inspire pe amatori pentru realizări 
originale. Tipul de mosor redat în 
figura 2 poate fi realizat de con- 


structorii amatori, Se execută la 
strung din material izolant: textolit, 
pertinax, lemn etc. La nevoie se 
poate realiza şi din subansambluri 
lipite, confecționate din tuburi şi foi 
de carton, preşpan etc. O importanţă 
deosebită o are montarea termina- 
-lelor A-A' și B-B. La varianta din 
figura 2 aceste terminale sînt din 
sîrmă de cupru cu diametrul de l mm. 
După montare, capetele pot fi even- 
tuai aplatizate cu un cleşte, pentru a 
ușura lipirea cu cositor și a împie- 
dica mișcarea accidentală în orificiul 
de ghidaj. Bobinarea se face bifilar. 
Folosind acest sistem, rezistorul este 


clasă se face ușor și cu m, 


il-pe aa zece ori. 


“scoase în dreptul terminalelor. şi 


„fixează cu o aţă de restul bobinaju 


antiinductiv şi totodată trage 


cizie. Operaţiile de execuţie sin 
toarele: 
1. Se. măsoară lungimea sir 
cesare. lungimea va fi cu 
mativ 10 cm mai mare deciţ 
sarul din calcul. Tinind cele 
capete cu degetele, se împarte | 
mea în două, fără a întinde.sau 
sîrma. ii: 
2. Se curăță 
şi se cositoresc țse poate | 
rină ca decapant dacă nu 7 
fludorul utilizat) . 
3, Se trec apoi separat aceste 
pete prin orificiile «a» și, respecti 
«b», în aşa fel ca sirma să Lreacă. 
la spaţiul de bobinat spre exteri 
În acest fel, cele- două capete sin 
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pite cu cositor la capetele A, respe 
tiv B. Lipirea rebuic să fie execu: 
iată foarie corect. Nu mai este voi 
să umblăm iile la această |i 
pitură. 

4. Se Bobinează apoi sîrma pe mo: 
sor cu grijă, în așa fel încît aceaste 
să nu fie tensionată. La terminare 
operaţiei, capătul (nu se. taie!!! 


lui. Se cositoresc două capete di 
sîrmă de cupru la A' și B. 

5. În vederea protejării de umidi 
tate, urmează o operaţie de impreg 
nare, iar detensionarea metalului s 


realizează cu un tratament termic. 
Cele două operaţii sînt combinate. 
Impregnarea se face sculundind mo- 
- sorul în lac siliconic (în lipsa aces- 


se usuce. timp de 4-5 ore în mediul 
"ambiant. Se introduce apoi într-un 
“cuptor, unde se lasă timp de o oră 
"ia 129 C. Se lasă să se răcească incet 
în. mediul ambiant. 

" Menţionăm că operația descrisă 
în acest paragraf este necesară numai 
la rezistoare de mare precizie, care 
trebuie să-şi păstreze ani îndelungatți 
„caracteristicile. Totodată, operatia 
"presupune că materialul folosit pen- 
“tru mosor suportă atit lacul de im- 
pregnat, cît şi temperatura trata- 
“mentul termic. 

6. Tragerea în clasă se face cu 
ajutorul unei punți de precizie. Sîr- 
mele lipite în prealabil la termina- 
iele A' şi B' se curăţă la capete şi se 
prind de bornele punţii. Se scoate 
“capătul dublu al sîrmei de manga- 
nin de pe mosor şi, prin scurtcircui- 
tarea celor două sîrme cu o lamă de 
ras, se testează locul aproximativ 
unde trebuie lipite cu cositor cele 


Reamintim că în circuitul . rezistiv 
intră lungimea sîrmei întrucît cape- 
tele sîrmei de manganin se conec- 


respectiv B-B. Prin scurtcircuitarea 
capătului dublu se scurtează din lun- 
gimea totală. Acest lucru se face cu 
multă prudenţă. Se curăță, :se răsu- 
cește şi se cositoreşte la'o distanță 
de aproximativ | cm mai spre capăt 
faţă de punctul găsit prin scurtcircui- 


tuia în șerlac). Se scurge şi se lasă să - 


“două sîrme de manganin între ele. 


tează la punte prin terminalele A-A', 


tarea de testare cu lama de ras. Se 
lasă să se răcească timp de citeva 
minute lipitura. Se măsoară apoi va- 
ioarea ia punte. Dacă valoarea este 
mai mare, se cositoresc în continuare 
între ele cele două sirme, scurtind 
astie! lungimea toială. Se lasă iarăși 
să se răcească și se măsoară din nou. 
În timpul operaţiei, rezistorul este 


“prins tot timpul de punte. Se proce- 


dează aşa în continuare, în mai multe 
etape, pînă la atingerea valorii exacte. 

Dacă în mod accidental valoarea 
este mai mică decit trebuie (dacă nu 
sînt diferente prea mari), se îndepăr- 
tează cositorul prin încălzire şi apoi 
prin răzuire cu lama de ras. La dife- 


“rente foarte mici ajunge răzuirea 


cositorului. 

7. După alinperea valorii exacte 
(la clasa de precizie cerută), se ini- 
pregnează locul dezizolat și lipit cu 
cositor cu lac siliconic. : 

În prealabil, se taie capătul de 
sirmă neutilizat. După uscare se In- 
:roduce între cele două sirme bandă 
adezivă din plastic şi se înlăşoară 
apoi în jurul mosorului (partea bo- 


Un amplificator cu o impedan- 
ță de intrare mare de ordinul a 
peste 4 MO se poate construi 
cu tranzistoare sau cu circuit 
integrat.  Schemele prezentate 
iucrează în banda semnalelor 
de audiotrecvenţă (20-—20 000 
Hz) şi pot fi foiosite ca ampliți- 
catoare de microfon sau doză 
ceramică. 


Li 


binată). În locul benzii adezive din 
plastic se poate folosi și folie de po- 
lietilenă sau pinză uleiată, care se 
lixează apoi cu aţă de cusut. 
Mosoarele se fixează în montaj cu 
ajutorui unor şuruburi introduse! în 
orificiul din centrul mosorului (vezi. 
fig. 1-2) m 
Conexiunile rezistoarelor în mon- 
ta; sau între ele se fac prin lipituri 
cu cositor numai și numai la tetmi- 
nalele A-B'. Dacă se umbiă la ori- 
care din lipiturile la care este co: 
nectată sîrma de manganin, se schim 
bă rezistența rezistorului şi se iro- 
sește astfel munca depusă pentru 
tragerea în clasă. 
Rezistoarele cu rezistente. de va: 
loare mică se confecționează din sir- 
mă groasă deoarece tragerea în clasă 
se face imulil mai ușor. 
Ciasa de precizie a punți cu care 
se increază trebule să fie de cina ori 
decit cea cerută de rezis- 
torui care se trage în ciasă. Folosind 
tehnologia descrisă, se pot executa 
uşor rezistoare de 0,1%. 


Nivelul la intrare nu trebuie 
să depășească 50 mvV. 
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Căutătoarele de metale, sau detec- 
toarele de metale cum se mai numesc, 
au la bază principiul de interferență 
(a bătăilor) a două semnale provenite 
de ia două oscilatoare: un oscilator 
cu frecvenţă fixă și stabilă și un osci- 


lator a cărui frecvenţă este influen-: 


fată de prezența metalelor în apro- 
pierea bobinsi sale. 

Frecvența de lucru a Oscilatoare- 
lor “este, în general, situată între 
200 kHz şi 1,5 MHz, totuși frecvenţe 


de cițeva sute de kilohertzi sînt cel 
mai frecvent utilizate. 


tema) 


n figură este prezentată schema 
electrică: a unui detector de metale 
ce poate pune în evidență metale 
feromagnetice cu dimensiunea unui 
pachet de țigări la adîncimea de î m. 

Bobina căutătoare |, are forma 
dreptunghiulară 45 x 70 cin, realizată 
pe un supoit din material plastic 
sau lemn avînd 5 spire, sîrma fiind 
Cum 0,5. Şocul de radiofrecvență $, 
este construit pe o oală de ferită în 
care sînt bobinate 35 de spire 
Cum 0O,Î. Acest şoc de radiofrec- 
venţă serveşte la alimentarea cu ener- 
gie electrică a etajului oscilator-cău- 
tător. 


În etajul oscilator-căutător stat fo- 
losite tranzistoarele T, şi T,, ambele 


de tip EFT 317 sau EFT 310. 

Etajul oscilator cu frecvenţă sta- 
bilă — oscilatorul de referinţă —- are 
în componența sa tranzistorul 3 
(tot EFT 317) şi bobina L,. 

Bobina L, se construiește pe o 
carcasă cu diametrul de 8 mm, pe 
care se bobinează 9—10 spire din 


- tății semnalului. 


Cum 0,6, spiră lingă spiră. 

Semnalele de ia cele două oscila 
toare sînt aplicatie unui etaj de ames 
tec construit cu țranzistorul T,, LL 


kă 


ieşirea acestui etaj apare un semna 


renţei dintre frecvențele celor două 
oscilatoare. î 

În final semnalul este amplificat. 
de î, şi Te (ambele EFI 353 sau 
oricare tranzistoare de joasă free 
vență şi mică putere), apoi ascultat. 
într-o cască. ME 
__ Pe teren se lucrează astfel: se te- 
glează condensatorul variabil de la 
L„, pînă în cască nu se aude semnalul 
sau un semnal de foarte joasă frec- 
vență (coincidența celor două frec- 
vențe). Apropiindu-se bobina L, de 
un corp metalic, în cască va fi sesi 
zată variaţia frecvenţei şi a intensi-. 


Legătura între oscilatoare se face: 
cu o bucată de cablu coaxial folosit 
şi la antenele de televiziune (759). 


În momentul schimbării cadrelor 
la proiectoarele manuale de dia- 


y 
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“pozițive, se produc mişcări rapide 


ale imaginii sau întunecări bruște 


În spiritul celebrelor «legi» pesimiste ale lui Murphy, contor 
cărora «dacă un luc Cru poate merge rău, atunci cu siguranţă va 


metge foarte rău», v 


ă prezentăm cliieva «principii ale fotogratu- 


lui amator», pe caie ie sperăm amuzante şi nu tocmai lipsite de 


învățăminte. 


„— Oricit aţi chibzui înainte 
de cumpărarea aparatului toto- 
grafic, imediat după achiziţio- 


narea lui veţi găsi unul şi mai 


interesant. 

— Sansa de a pierde un apa- 
rat foto este proporțională cu 
pătratul valorii. sale. 

— Posedîna. un aparat ultra- 
compiex, puteţi găsi muii mai 


multe. explicaţii pentru insuc- 
cesele dumneavoastră. 

— Aparatele automate dau 
erori cu atît mai sistematice cu 
cît sînt mai pertecționate. 

— Aparatele neautomate per- 
mit totogratului să imprime un 
specitic personal greșelilor de 
expunere. 

— Cu aparatele simple se 


ale ecranului, fenomene ce con 
duc la senzaţii neplăcuie și obogi 
toare pentru ochi, 

Prezentăm o metod 
trecerea treptată de -. 


„la alta, fă d efectele a 


tionate mai sus. Ea a 


-sirea a două proiecioar 


truirea unui filtru ari în ein cu 
densitate variabilă, avind aspec cul 
din tigura 1. Proiecţia diapoziiivelor.. 
se efectuează alternativ cu cele: 
două aparate, iar comutarea dela 
unul la altul se face trepiai, prin 
glisarea filtrului în fata fasciculelor 
de lumină. 


Să urmărim secventele din figu- 


pot face orice lucrări; dacă ţi-.: 
nem însă la calitate, cu ele nu 
se mai poate tace nimic, 

— Nici un timp de expunere. 
nu este egal cu valoarea în- 
scrisă pe buionul aparatului; 
dacă acest lucru se întîmplă 
totuși, aveţi dreptul să recla- 
maţi detecțiunea. 

— Dacă procurați din pru- 
dență unele piese de schimb 
pentru aparatul foto, nu veti 
avea nevoie de ele niciodată. 
în compensație, celelalte se vor 
detecia mult mai repede. 

— Cînd schimbaţi aparatul, 
nici unul din accesoriile pe care 
le posedaţi nu se va potrivi la 
Mp 4 nou cumpărat. 
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Pee 3 


e PS ate 


fiitru 
glisant 


postament 
de lemn 


placa metal 


CI 


ACU 


Vedere ge sus iscară mărită): 


hîrtie 
neagră 


„sticlă 


filtre 
(filme) 


25% 


sticlă 


ra 2. Aparatele sînt așezate alături, zonele cu absorbţie optică din ce repetă în mod asemănător. 
la 41 cm distanţă între axele optice. . în ce mai mare (25, 50, 75 și 100%), Carcasa se confecționează din 
La cîțiva centimetri în faţa obiecti- iar fasciculul lui B crește treptat în  textolit sau placaj, conform dese- 
velor se află dispozitivul descris. intensitate, el trecînd prin zonele nului din figura 3. Asamblarea ei se 
În poziţia din figura 2a, el nu pă- cu 75, 50, 25 şi 0% absorbţie. În  facecu şuruburi mici pentru lemn, 
trunde în calea fasciculului apara- cele aproximativ 2 secunde cît du- după introducerea filtrului. Fixa- 
tului A, care efectuează proiecția,  rează translatarea filtrului, imagi- rea pe postamentul de lemn este 
dar obiurează complet pe B (la nea dată de A este înlocuită gradat asigurată prin lipirea cu prenadez 
care se poate schimba diapoziiivul cu cea a lui B. Cînd glisiera a ajuns a unei bucăţi de tablă, pe toată . 
în acest timp). Cînd dorim să pro- la capătul cursei, fasciculul lui A lungimea, ca în figura 1. Dimensiuw- . 
iectăm imaginea următoare, împin- este complet obturat'și se poate  nile postamentului se vor alege în 
gem filtrul spre stînga (fig. 2b). trece la schimbarea diapozitivului funcţie de înălţimea aparatelor, ast- 


in fasciculul lui A pătrund pe rînd în acest proiector; apoi ciclul se fel încit filtrul să se așeze exact în . 


— Aparatele automate ne fac 
să uităm rapid noţiunile ele- 
mentare de expunere și să nu 
ne mai descurcăm cu nici un 
aparat simplu. . 

— Filetul din obiectiv are e 


— Obiectivele scumpe, cu 
straturi antireflectante multipie, 
au un mare succes la copii, 
care pun mîna cu multă plăcere 
pe lentile. 

— Dintre toate butoanele, 


lor; cînd veţi poseda un sorti- 
ment complet, va dispărea însă 
entuziasmul necesar. 

— Oricîte accesorii veţi lua 
cu dumneavoastră în deplasare 
pe teren, vă va trebui unul din 


4 
să 


primul care este acţionat din xact atitea începuturi cîte sînt |. cele lăsate acasă. 

greșeală de către prietenii ig- | necesare pentru ca, la remon- . -— Numărul zilelor cu timp 
noranți în fotografiere este de- |. tare, să nu nimeriţi poziţia co- .. frumos într-o excursie este in- 
clanşatorul, rectă. » vers proporţional cu cantitatea 


— Filtrul pentru ultraviolet re- 
ține perfect praful și ploaia; ul- 
travioletele sînt oricum absor- 
bite de sticla lentilelor. 

— Dacă aţi depășit 100 de 
cadre pe un film, s-ar putea ca 
totuşi fabricantul să nu se fi 
- înșelat în privința lungimii, ci 
aparatul să fie defect. 

— Dotarea cu-aparatură foto 
se face încet, de-a lungul ani- 


-— Dacă procuraţi un aparat 
cu piedică la declanșator, veți 
uita piedica pusă totdeauna 
cînd veţi dori să tfotogratiaţi 
evenimente rapide şi irepeta- 
bile. . 

— Măsuraţi şi regiaţi totul 
cu cea mai mare atenţie înainte 
de a apăsa pe declanșator; ori- 
cum, între timp subiectul va 
deveni tota! neinteresant. 


de aparatură foto pe care o 
căraţi. | 

-— Subiectele cele mai inte- 
resante apar abia după termi- 
narea filmelor din provizia foto- 
amatorului. 

— Dacă luaţi toate precau- 
țiile pentru a face o poză ex- 
celentă, pierdeţi şi infima șansă 
de a reuși acest lucru din în- 
timpliare. 


) 
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miner de 
plastic 


fața obiectivelor. Piesa glisantă ce 
conţine filtrele este reprezentată 
"în figura 4. Între două geamuri 
„2x60x500 mm se află șase filtre 
cu absorbție 25%, două bucăţi de 
hîrtie neagră (absorbţie 100%) și o 
„piesă de tablă, asamblarea lor ță- 


— Scăpat din mînă, un apa- 
rat foto cade totdeauna cu len- 
tila pe obiectele cele mai dure. 

— Pînă cînd fotograful nu 

atinge culmea enervării, copi- 
lul-subiect nu adoptă o mimică 
naturală, plină de voioșşie. 
„ — Ori 'de cîte ori îndepărtați 
totograful profesionist de la o- 
caziile nerepetabile (nunţi, ani- 
versări, excursii), un accident 
tehnic va compromite ireme- 
diabil propriile dumneavoastră 
fotografii. 


cîndu-se ca în desen prin lipire cu 
prenadez.. Prin suprapunerea a 
două şi trei filtre rezultă zonele cu 
absorbție 50 şi 75%. Lipirea se 
iace numai în regiunea de miiloc 
a piesei, pe unde nu trece lumina. 

Fiitrele gri de 25% se contecțio- 
nează din film negativ aib-negru 
cu lățimea de 6 cm. Se desface 
țilmul de pe mosor, se expune inte- 
gral la lumină şi apoi se deveic- 
pează controlai, la lumină albă, în 
revelator diluat cu apă în proporiie 
de 1/2, pînă ce se observă o înne- 


— Fotografiile reuşite sînt re- 
zultatul compensării reciproce 
a unui număr par de greșeli. 

— Orice număr director în- 
scris pe blitz este mai mare 
decit în realitate și conduce la 
subexpuneri; este necesară co- 
rectarea conştientă a acestui 
lucru, situaţie în care obţinem, 
de regulă, supraexpuneri. 

— Blitzurile automate dozea- 
ză corect lumina doar pe planu- 
rile neesenţiale ale imaginii. 

-— Sincronizarea cea mai si 


“că uzual. 


ire convenabilă. Se întrerupe de- 
eloparea, se fixează, spală şi usu- 
Se poate măsura ab-. 
sorbția cu un exponometru: așe- 
zat în faţa celulei, filtrul de 25% 
trebuie să producă micşorarea in- 
dicatiei instrumentului cu 1/2 indice. 
În prealabil, se fac cîteva probe 
pe bucăţi mici, apoi se developea- 
ză întreg filmul, din care se pot 
confecţiona toate filtrele (72 cm). 
_Piesa de tablă din glisieră ser- 
vește la antrenarea acesteia prin 
intermediul unui mîner de plastic 
lipit pe limba care iese afară din 
carcasă (fig. 5). Această limbă 
realizează şi limitarea cursei gl 
sierei. . 


gură între lămpile fulger! este. 
prin cablu; în plus, se asigură. 
şi sincronizarea căderii lor cînd. 
ne împiedicăm de fir. | : 

-— Cînd mergeţi să fotogra- 
tiați animale, luaţi la dumnea- 
voastră ceva din hrana lor pre 
ferată, s-ar putea să o consu 
maţi cu plăcere, așteptînd. în 
zadar situaţii prielnice declan- 
şării, 


(CONTINUARE ÎN PAG. 81) 
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Folosirea unei mese exponome- 
trice este justificată în cazul unor 
lucrări curente pe formate mici şi 
medii (6x9,9x 12, 12x 18 cm), cînd 
se lucrează după negative foarie 
variate (ca: subiecte contrast, ex- 
punere, developare) şi productivi- 
tatea este de dorit să fie cit mai 


e față autorul şi-a 
nte cititorilor o mo- 


propus să prezi 
dalitate d izate constructivă a - 
părților ice. Partea slectro- 
nică i i fie tăcută după ar- 
ticolul i at anterior sau după 
experie lă 

în es onometrică 


i mărire, avind 
rent pe portiunea de 
hiîrtiei, astiel încît un ele- 
Gr montat în inte- 


rior să culege permanent 


intormaţii ora nivelului de ilu- - 
minare punzător diferitelor 
aaiţ 


porțiuni ale imaginii. Elementul fo- 


rar 
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Îngerii 


SSI 


De zeae, 


toreceptor se poate deplasa pe o 
mare parte din zona de mărire, 
culegînd iumina trecută prin hirtia 
fotografică, în aşa fel ca timpul de 
expunere să île direct comandai 
de informaţia luminoasă. Timpul 
de expunere este dat de un circuit 
electronic de temporizare coman- 
dat direct de un etaj exponometric. 
Schema bloc funcţională este cea 
din figura ?, figură care ne prezintă 
ansamblul masă-unitate electro- 
nică. i 
“Pentru întelegerea bună a con- 
strucției, vă propunem să urmârira 
în paralel desenele din figurile 2 şi 3. 
Se utilizează o masă de mărire 
de construcție oarecare, 18x 24 cm. 
in blatul ei, reper î, se practică a 
decupare la cîțiva milimetri de ra- 
ma 2, decupare prevăzută cu prag 
de adincime egală cu placa de 
sticiă 3. Placa de sticlă 3 trebuie să 


se monteze cit mai corect, astia 


încît să fie «la față» cu blatul inițial 


. es cr 
Să) 


2 „ZS 


atacat 


„integratoare asupra.luminii tr 


rămas pe coniur. Această 
va fi dintr-o sticlă albă de 2. 
tără deiecte de structură, 
ulterior. Densitatea mătuir 
relativ mică, pentru ca pier 
de lumină să fie minimale, d 
acelaşi timp, să exercite o a 


mise. : 

Elementul fotoreceptor 4. 
prins (prin lipire) de reperul sup 
5, avînd posibilitatea de deplas; 
longitudinală de-a lungul tijei gh 
daj 9, prin intermediul bucşei lag 
6. Tija este frezată la partea sur 
rioară pe porțiunea de lucru. O iai 
elasiică din oțel 8 fixată central. 
un surub 7 împiedică rotirea bi 
şei 6. inăliimea suportului 5 e 
asifel aleasă încit fața superioar 
elementului fotoreceptor să se afl 
la 1—1,5 mm de partea inferioari 


a plăcii 3. 


cu ajutorul rolelo 
15. Prinde'rea se 


Fei 
ide) 
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toare 11, după care capei 
ip 


(oops 


| APARAT DE 


[UNITATE 
a = ELECTRONICĂ 


Tensiune de 
alimentare 


eperul 4 și se înnoadă. Cu aju- 
se tensio- 


Pentru acoperirea întregii su-- 


afețe de control este necesară 
deplasarea transversală a ele- 
entului fotoreceptor. Acest lucru 
se face prin mișcarea tijei 9 pe alte 
uă tije ghidaj 17 și, respectiv, 21, 
Ghidarea pe tija 17 se face cu 
jutorul unui sistem de 4 role cu 


profil special (vezi detaliul B—B) 
prinse pe placa 20, placă fixată la 
rîndul ei pe tija 9 cu şuruburi 23. 
Pe tija 21, ghidarea se face prin 
intermediul piesei-ghid 22, solida- 
ră, de asemenea, cu tija 9. 

Prin intermediul butonului 12, 
fixat pe axul rolei 11 cu 2—3 ştifturi 
conice 13, se asigură deplasările 
fotoreceptorului pe cele două di- 
recţii, longitudinal prin rotire (ac- 
ționare prin fir), transversal prin 
împingere. O casetă mică 14 poate 
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fi prevăzută pentru protecţia firu- 
lui 10. Prinderea casetei se face 
cu un şurub în partea frontală a 
tijei 9. pia 

Diametrele active ale rolelor 
15 vor fi egale. Prinderea se 
simplu. Rola 11 este poziționată 
fixată cu butonul 12. Rola 
asigură cu o agrată 16 contr 
şirii din gaura lagăr. 

întregul sistem de ghidare 
prinde de blatul 1 cu ajutorul unor 
piese 24. Construcţia se încheie 
prin plasarea ansamblului în cuti 
de protecţie 25, care devine totod 
tă şi element de așezare. SE 

Soluţia constructivă prezenta 
nu este exclusivă. Important es 
să se poată acoperi suprafața de 
control prin deplasarea fotorece 
torului, care trebuie să-și menţină 
permanent poziţia faţă de placa 3. 
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19 — oţel, alamă; 
20 — oţel; 
9 — tablă oțel grosime 1— 


D4— oțel, dural. 

"O atenţie deosebită trebuie acor- 
dată execuţiei și montajului, care 
"se vor face cu un mare grad de 
"acuratețe. Principalele aspecte ca- 
"te trebuie luate în considerare sînt: 

_— precizia execuţiei reperelor 18; 

— precizia poziționării axelor 19, 
astfel încît distanţa între role (18) 
să fie pentru ambele -perechi în 
- limitele unei toleranţe de +0, mm; 

— poziționarea tijelor 17 şi 21 
trebuie făcută foarte îngrijit, asifel 
încît distanţa interaxială să se în- 
cadreze în plan orizontal într-o to- 
leranţă de 4+0,25 mm. Distanţa faţă 
de blatul 1 va fi de asemenea limi- 
“tată într-o toleranță de aceeași 
valoare. 

O ultimă remarcă, şurubul 7 se 
“înfiletează numai în reperul 6, în 
reperul 8 existîind. doar o gaură de 
trecere. 

Șuruburile folosite fiind normali- 
zate, se recomandă valoarea file- 
tului M 4—M 6. Reperul 19 va avea 
filetul de M 3. 


(URMARE DIN PAG. 77) 

-— Faceţi totdeauna două e 
xemplare din fotografiile cele 
mai reuşite; unul se poate pier- 
de, iar celălalt se distruge acci- 
dental. 

„—— Prelucrînd în laboratorul 
propriu fotografiile, satisfacţiile . 
cresc enorm. În scurt timp veți 
renunţa chiar la fotografiat, pre 
lucrînd doar clișeele altora. 

— Toate  improvizaţiile de 
moment din laborator rămîn de- 
finitive. 

— Un clișeu rătăcit nu-l veți 
găsi decît atunci cînd nu mai 
aveţi nevoie de el. 

— Oricît de bine scurgeţi so- 
luţia de pe o copie, ultima pică 
tură cade tot în baia următoare. 

— Un film ud scăpat pe jos 
cade întotdeauna cu emulsia 
pe podea. 
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“atei rafia, se: afirnia. nu*rargoti: 


;că-acâastă: descoperire. “ține 'de: 
E miracol. n ziate “desenele -au. 
“început să fie înlocuite” 'de foto- 

grafii Hustrînd viaţa, cotidiană, 


A “personalități, evenimente. Fo" 


* Cînd n:1829. Niegice în deată . + 
Sal imaginii, 
„tehhica. aparatel 


care 


“tografia a. pătruns, răpid.în toate: Aa e c 


ă “domeniile, În publicitate, ;de pil-. 


dă: o. totograție convinge “mai: 


BI ușor, „decit o: pagină de text. De: 


ata ră lt, 
ști « dacă fotografia: 
ci dacă fot raful 


— Inelele lui Newton se for- 
mează pe geamurile aparatului 
de mărit mai bine decit în orice 
experienţă de fizică special con- 
cepută pentru aceasta; în plus, 
ele nu dispar prin nici un pro- 
cedeu. 

— Un proiector automat se 
strică numai în prezenţa unui 
număr mare de spectatori; dia- 
pozitivele blocate în e! pot fi 
scoase însă ușor după demon- 
tarea completă a aparatului. 

— Adevărata plăcere de a lu- 
cra fotografii alb-negru se ca- 
pătă doar după ce aţi încercat 
prelucrarea color. 

-— Dacă din întîmplare obţi- 
neţi o copie color aproape co- 
rectă de la prima încercare, 
orice tentativă .de a o îmbună- 
tăți duce la rezultate contrare. 


-— Folosind filtrajul de bază 
indicat pe pachetul de hirtie co- 
lor sînt necesare mai multe 
probe decit atunci cînd nu ţi- 
nem seama de el. 

— După o noapte în care aţi 
tăcut copii pe hirție color, re 
laxaţi-vă satisfăcut cîteva mi- 


nute, înainte de a privi fotogra- 
fiile la lumina zilei și a remarca. 


o puternică dominantă albastră, 

— O fotografie color perfectă 
este, prin definiţie, aceea care 
mai necesită doar cîteva mici 
corecții. 

— Deși mai scumpe, mate 
rialele foto cu developare rapidă 
conduc totuși la economii: foto- 


amatorul se convinge mult mai: 


repede că nu are talent ori în- 


_demiînare şi renunţă la această 


îndeletnicire. 
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Mai rar întîlniţi în practică, reve- 
atorii-fixatori au avantajul scurtă- 
"rii considerabile a timpului de de- 
'velopare. Ei se recomandă cu bune 
rezultate pentru prelucrările de se- 
„ rie unde productivitatea este impor- 
„. tantă. Răspîndirea lor este limitată 
„„.. din următoarele cauze: 

„. — compoziţia băii și temperatu- 
"ra trebuie să fie perfect puse în 
„concordanţă cu tipul de material 
„.. totosensibil developat; 


— sensibilitatea filmului nu este - 


„folosită în întregime; pentru com- 
“"pensare se impune o supraexpu- 


pi nere de 1/2—1 treaptă de expunere; - 


i — voalul imaginii  developate 
. este mai mare decit în cazul pro- 
'. ceselor normale și creşte cu sen- 
 sibilitatea, astiel încît developarea 
.. cu revelatori-fixatori a filmelor mai 
„sa. sensibile, de 16—17 DIN, „nu este 
principial posibilă; 
 - — nu se obţine un negru intens 
„din cauza creșterii pragului de 
voal. 

Utilizarea revelatorilor fixatori 
"este întilnită, în general, la develo- 
“parea materialelor de sensibilitate 
căzută, negative de tip document 
"(ORWO DK 5, DK 51) sau pozitive. 
'(ORWO PF 2). De asemenea, chiar 
ilme de sensibilitate medie, ca de 
xemplu ORWO NP 15, pot fi de- 
elopate cu revelatori-fixatori. Fil- 
mele de tip DK sînt folosite curent 
n tehnica fotoreproduceriloi, iar 
ilmele de tip PF pentru obținerea 
e imagini pozitive (inclusiv gen 


Procesul de revelare şi cel de 
ixare sînt concomitenie. Un bun 
evelator-fixator se caracterizează 
rin durata egală a celor două 
rocese. Se poate admite o fixare 
mai rapidă (imagini cu mai puţine 
etalii) decît una mai lentă, deoa- 
ece în această ultimă situaţie fil- 
mul se voalează după tratament. 


iapozitiv) după originale negative. . 


Sigur că datorită acțiunii fixării se 
împiedică obținerea tonurilor ex- 
treme (negru şi alb), o parte din 
granulele de argint aflate în stare 
latentă fiind dizolvate înainte de 
a avea loc procesul de reducere 
specific revelării, 

Ca agent de fixare se folosește 
tiosultatul de sodiu. Tiosulfatul de 
amoniu nu poate fi folosit, în solu- 
ţie ar apărea amoniac cu formarea 
unui voal puternic. 

Firma ORWO fabrică revelato- 
rul-fixator F 199 potrivit filmelor 
de tip DK 5„şi PF 2. Tratamentul 
complet, inclusiv spălarea, se re 
duce la circa 7 minute (de la 21 
minute). Developarea se face la 
25*C. De asemenea se poate pre- 
lucra în F 199 și pelicula ORWO 
NP 15. Realizarea practică a unui 
revelator-fixator se poate tace ple- 
cînd de la o'reţetă de revelator ra- 
pid. Se ia într-o primă aproximaţie 
ca timp de lucru cel dai de rețetă. 
Ideea constă în a completa reveia- 
torul cu tiosulfat de sodiu, asifei 
încît să se obţină un timp egal pen- 
tru fixare. Se fac probe după urmă- 
torul sistem. Se introduce o bucată 
de film în soluție pe durata cunos- 
cută pentru revelare. Filmul, spă- 
lat scurt în apă curgătoare, se 
introduce într-un revelator ener- 
gic; dacă se înnegrește, înseamnă 
că fixarea nu a fost suficientă. 


Următoarea probă se face mărind 


concentraţia de tiosulfat și, even- 
tual, modificînd și timpu! de deve- 
lopare. Dacă filmul devine trans- 
parent şi nu se mai înnegrește 
prin revelare ulterioară, înseamnă 
că s-a găsit concentraţia potrivită, 
Atenţie, în cazul unei concentraţii 
mari de tiosultat, revelarea devine 
slabă. Se poate verifica acest lu- 
cru micşorind durata probei (cu 1 
minut, de exemplu); dacă la reve- 
lare nu apare înnegrirea, înseamnă 
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-că fixarea este prea rapidă şi 


consecință, se va micşora tone 
traţia de tiosulfat de sodiu. Tim 
de tratament este de ordinula. 
minute, corespunzător unui rev 
lator rapid. Cantitatea de tiosi 
de sodiu poate îi între 30 şi 120, 
Cu cît soluţia va cuprinde m 
mult tiosulfat, revelarea va ave 
un caracter mai dur. Totodaţ 
sensibilitatea filmului va fi afecţ 
tă în mai mate măsură. Pe prim 
film developat se vor face supri 
expuneri cu 1/2, 1 (1 1/2) trepte 
de expunere pentru a se determi 
expunerea practică necesară. Nu 
se recomandă a se lucra cu o solu 
ţie care scade sensibilitatea filmu- 
lui cu mai mult de 3 DIN . 

La determinarea concentrației de 
tiosulfat se va avea în vedere căo 
prelungire a timpului de developa- 
re (față de timpul corespunzător 
revelatorului de bază) este posibilă 
dacă noua durată satisface con 
ţia de egalitate între reveiare și 
fixare fără a se micșora sensibili- 
tatea practică a peliculei cu ma 
mult de 3 DIN . 

O rețetă potrivită transformări 
este ORWO A 71. Cantitatea de 
tiosulfat de sodiu este de circa 
50 q (cristalizat); desigur, proba o: 
va confirma. 


Rozemințira reteta OR 
Apă... 
"A 901 (pentru dadu, 

zarea apei) . ) 

Metol. cu 
Suitit de sodiu (anh. ) Î. 


„ Hidrochinonă. 


Carbonat de potasiu . . 
 Bromură de potasiu. 

Apă... . pînă la 1000 

Timp. de lucru: 73 minute la. 
202. pna 


vote sonsitometrice 
ra NP 15 deveiopai 


“ 199, 7 minute 


Ec 
cui td modificat, 
“minute la 20"C 
_. Reţeta feelan, 
minute la 290 Ă 


curbele sensitometrice 
Ptr DK 5 developat 
1 A 71 moditicat, 
6 minute la 20*C 
n £ 199, 4 minute 
a 250 
PF 2 dovelopat în: 
m E 199, 5 minute 
la 250 pai 
4 AH modificat, 
6 minute la 26*C 
5 — Rețeta Koaelan, 
3 minute la 29" 


În revelatorul modificat se poate 
developa și peliculă NP 15, durată 
minute la 20*C. Menţionăm, încă 
dată, că determinarea exactă a 
ntităţii de tiosuliai de sodiu este 
ncție de fiecare: sort de film. Re- 
velatorul A 71 este desiinai în 
sentă filmelor de mică sensibili- 
ate (tip DK), creşterea duratei de 
evelopare. fiind firească pentru 
VP 15, a cărui sensibilitate este 
paraiiv mare. 
În cazul cînd coloraţia specitică 
ilmului. nu dispare, acesta se va 
rata timp de 1 minut într-un fixa- 
or acid proaspăt (în prealabii se 
lătește 30-60 s în apă curgătoare). 


"& Cea mai veche maşină cunos- 
cută în lume se numește dâlu, un 
aparat folosit de sumerieni cu 3000 
de ani înainte de era noastră, pentiu 
„transportul apei. 

& Printre cele mai- mari recor- 
duti de trafic rutier se atlă cel înre- 
gistrat pe soseaua de la Sania 
Monica, Los Angeles, California, 
cu o medie de 420000 vehicule în 
24 de ore. 

4 Cea mai mare densitate a tra- 
ficului rutier s-a înregis”at în Hong 
Kong cu 122 274 vehicule cu motor 
pe 965 km de stradă, adică 7,80 m 
pentru un vehicul. 


Un revelator-fixator cunoscut 
este cel pus la punct de H.S, Kee- 


ulat dubiu de a 
atzi tz 4 : at 


lan. Soluţia Keelan folosește bine 
sensibilitatea filmului și, prin uşoa- 
re modificări, se adaptează multor 
materiale totosensibiie. Timpul de 
lucru este de ordinul a 3-5 minute 
la 20*C, putînd fi scurtat pînă la 
1,5-—2 minute la 30*C, Atentie, 


* dizolvarea completă a fenidonului 


8 Cea mai îngustă stradă 
lume este via San Giovanni 
Roma, largă de 49 cm. 

8% Cea mai mare piață din lume, 
Tian an men sau Poarta păcii ce- 
leste din Beijing, are o suprafaţă 
de peste 40 de hectare. 

9 Primele timbre din lume Penny 
„Blacks s-au pus în vînzare la 1 mai 
şi s-au folosit la 6 mai 1840 în 
Angiia. 


9 Printre primele institute de în- - 


vătămînt supsrior din lume se nu- 
mără Universiiatea din Karueein 
fondată în 859 la Fez, în Maroc. în 
Europa, cea mai veche universitate 
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- exaclă de tiosulia a 
determină practic. Ca timp de lu. 


are loc după 
dului .de sodiu. 


Sigur că și în acest caz proportia 
î de sodiu se 
cru orientativ, 5-8 minute la 20%, 
Developarea cu solutii revelatoi- 
fixator se face în condițiile unei... 
agitatii energice. Granulaţia obți- 
nută este normală: 


anul 

& Printre recordurii 
telor se numără și c 
Pagunas cu 216 cuvin 


3 e 
ia o mașină de scris t 


D 


& in 1931, Jean Calcianu şi: Bf 
Cantacuzino au stabilit un record 
de viteză parcurgînd distanţa între 
București și Paris în 50 de ore cu 
un Buick de 6 cilindri. in 1938, Marin 
Butculescu doboară acest record 
aducîndu-i la 39 de ore și 45 de 
minute cu un Chrysler ce avea vi- 
teza maximă de 150 km/oră; 


Se poate întimpla uneori ca, în 
ciuda unui mod de lucru corect, să 
obținem fotograme inexact expu- 


se, fără să putem găsi explicaţia: 


Lucrurile rămîn, de obicei, neclari- 
ficate, cu atît mai mult cu cît urmă- 
toarea «şarjă» este reușită. 

La baza. multor fotograme ne 
satisfăcătoare stau abaterile etfec- 

"tive -de la valorile nominale ale 
parametrilor ce intervin în procesul 
de elaborare. 

Inainte de a face o analiză deta- 
liată, considerăm util să clariticăm 
cîteva noțiuni de principiu. Valorile 
cu care lucrăm uzual pentru timpul 
de expunere, diafragmă, sensibili- 
tate sînt valori teoretic necesare 
şi avînd semnificaţie de valoare 
nominală. Real, ele au valori apro- 


piate, valori efective, care sînt dis- . 
e pi p 


tanțate de valorile nomina 
mărimi numite abateri efective. A 
baterile efective pot fi n 
sau mai mici pe domeniul de. 
de mărimea lor depinzind prec 
efectivă de lucru. Limitarea acestoi 
abateri se impune aşadar, 
lucru fiind normalizat prin standar. 
de specifice pentru fabric 
raturii și materialelor fotogr 
“Cîmpul valoric în care. 


efective se pot încadra reprezintă - 


toleranţe admisibile. Desigur că în 


practică se poate întimpla ca va 
lorile abaterilor efective să depă 
şească cîmpul de toleranță. dmis. 


- 


În acest caz, toleranțele rea 


inferior celui cu care a 198. ere 


Sensibilitatea filmelor s 


4512) într-o valoare tolerată de 
+2*DIN faţă de cea nominală. A- 
cest lucru este echivalent cu +2 
- treaptă de diafragmă. 


„form DIN 19010) cu ip 


“teală a ajunge la 1 treapt 


ndi- 
că un nivel calitativ al produsului 


poate 
încadra (conform standardului DIN. 


veapii stolasa mă. 


Timpul de expunere dat de 
obturatorul aparatului fotografic 
poate fi diferit tață de valoarea 
nominală cu pînă la +50% (echi- 


valent 1/2 treaptă de diafragmă) . 


pentru timpi mai scăzuti de 1/125 s 
şi cu +30% (echivalent î/5 treaptă 
de diafragmă) pentru timpi mai 
lungi de 1/125 s. Un aparai de bună 
calitate trebuie să aibă timpii de 
expunere în cadrul unei toleranțe 
de 420%. 


Diafragma poate avea abateri 
efective (conform DIN 4522) de 
4+1/3 treaptă pentru valorile mari, 


„de 41/25 pentru valorile medii și 


de 4+1/2 pentru valorile mici. 


E xvonomotrul. poate greși (ca 


multe Sile e, de se 


Blitzui, A iseii nostru iai ilumi 
nare artificială cel mai comod, func- 
ționează şi el în cadrul unor tole- 
ranțe corespunzătoare 


Becul nitraphot Ca şi în cazul 
blitzului, numărul director al unui 


bec fotografic este doar o valoare 
nominală. Dacă s-ar fotografia fără. 


măsurarea--luminii cu. ex 
trul, erorile pot ajung 


__ TOLERAN 
ÎN EXPUNERE 


au saliiater ros . 
„că realizarea. unei expuneri corecte 
d5 este doar o chestiune de șansă. 
- Lucrurile nu stau însă așa, deoa 
„rece cumularea erorilor efective 
"se face doar în rare situații strict 


„lori de diafragmă). Influenţa tutu- 


1,54 din cazuri se depășește va- 


"din cazuri 'se întîlnesc erori cumu- 
„late extreme de ordinul 2--4 trepte 
lazi 
„treaptă. de diafragmă (manevrare 
„corectă, declanșare după stabili- 
zarea indicaţiei secului cu neon). 


..... e. 


"cu plus ale unor parametri se com- 
"pensează cu erorile cu minus ale 
“altor parametri. 


"Efecte datorate subiect 
Numărul director al unei s 
artificiale de iluminare corespi 
unei imagini obiect cu caracter 
tici medii. Un subiect cu contr 
mare sau cu zone preponderei 
(alb sau negru) poate cere mod 
cări ale expunerii în intervalul +. 
—1) trepte de diafragmă, Ase 
nea subiecte pot influența și in 
caţia celui mai bun exponometru 
deoarece acesta integrează tuia 
narea de ansamblu. 


-Citind-cele arătate, s-ar păr 


algebric (suma ajunge la 3—4 va- 


ilor se cumulează proba 
ic, . În 98% din cazuri expune- 


Sarii admise pentru mate- 
lele fotosensibile reversibile), în 


loarea menţionată şi doar în 0,05% 


de diafragmă. Strict intuitiv, lucru- 
rile se explică prin faptul că erorile 


Influența efecte- 
lor datorate subiectului poate fi 
redusă la minimum pe baza expe 
rienței fotografului. . 
'alorile menţionate corespund 
ormelor germane DIN, care sînt 
sctate de fabricanţii europeni . 
aparate şi materiale fotografice. | 
norme pot fi mai severe, cum. 
ele japoneze, de exemplu, . 
„ansamblu ie urile nu se 


n tabelele alăturate sînt cuprin- 
valorile: limită ale cîmpurilor de 
eranțe pentru timpii de expune- 
; diafragmă corespunzătoare 

r „Darăte de bună calitate. 


a 


Ținînd CAE de influenţa decisivă 
rocesului de developare, tre 
jie evidenţiat faptul că se pot 
bține rezultate perfecte și cu apa- 
de calitate mai modestă, dacă 
se determină acel regim de deve- 
opare care poate compensa ero- 
ile datorate filmului și aparaturii. 
Esenţial este ca, pe baza expe- 
ienţei, să ne cunoaştem aparatura, 
tfel încît să compensăm erorile 
mari ale acesteia. Acest lucru se 
termină relativ -ușor în cursul 
acticii. Cel puţin pentru valorile 
ele mai frecvente ale timpilor de 
punere. (1/30—1/125) şi diatrag- 
mei (2,8—16). 


Mulţi fotoamatori se întreabă de ce în laboratorul fotografic, 
în cadrul proceselor pozitive, se folosește lumină verde și 
nu roşie. 

În spatele întrebării se ascunde imaginea veche, încetăţe- 
nită, care asociază laboratorului fotografic numai lumina de 


TO0-610 
610-580 


a fotografică este “ se 
lipsită de sensibilitate, ca de altminteri şi în punctul de minim 
din zona verde. Sensibilitatea ochiului corespunzătoare 
punctelor m, şi m,, respectiv S, și S,, are însă niveluri diferite. 
Sensibilitatea corespunzătoare zonei verde este mai ridicată 
decit cea aferentă zonei roşii, respectiv S, este mai mare 
decit S.. € 

În aceste condiţiieste evidentă concluzia. Ochiul vede mai 
bine în lumină verde şi ca atare aceasta va fi folosită. Practic, 
această vedere mai bună se manifestă prin sesizarea celor 
mai multe detalii ale pozitivului aflat în lucru, prin formarea 
unei impresii asupra înnegririi imaginii mult mai apropiate 
de realitate decît în cazul luminii de laborator roșie. 

Lumina folosită în procesul pozitiv (filtre ORWO 113 D sau 
i, de exemplu) poate fi utilizată și pentru control în timpul 
developării peliculelor alb-negru dacă se foloseşte un reve- 
lator cu desensibilizator sau se desensibilizează filmul înain- 
iea developării propriu-zise. 

Cele de mai sus se aplică la procedeele alb-negru. În foto- 
grafia color se folosesc tot filtre verzi pentru lampa de labo- 
rator, dar de nuanţă diferită şi densitate mai mare. 


portocali WU 
verde 
albastru 


galben 


Diice aparai de mării de cons- 
trucție obişnuită este prevăzut cu 


răcire. prin circulaţia normală a . 


aerului în cutia de lumină, care are 
o serie de găuri sau fanta atit la 
partea interioară, cit și la cea supe 
roată, Aerul cald, fiind mai usor, 
părăsește cutia de lumină a apa- 
ratului de mărit prin orificiile supe- 
rioare, provocind astiel o aspirare 
a aerului mai rece din încăpere prin 
orificiile interioara. Să urmărim fi- 
gura 1, care redă circulația aerului 
în cutia de lumină. fierul este aspi- 
rat: după cum indică săgețile «a» 
pe circumterintă, pătrunzind, de 
obicei, ps lingă condensator şi ur- 
cind spre bec. Aerul, care urcă 
contorm săgețiior «b», se va ames- 
şi va pătrunde şi în zona cen- 
3, unde, de obicei, se află ser 
3 Y 


i, 8 
pentru tiltre, Acest 
li Y 
AȘ 


oca divizarea fiuixului de aer în 

ă, un îlux directi, săgețile «co, 

și unui ocolitor, săgețile «d». Dacă 

Nu se lucrează cu filtre, răcirea 
8 ă» 


Fa 
[4>] 
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și părăseşte cutia de lumină con- 
form săgeților «e». Dacă se lucrea- 
ză cu tiltre, procesul de răcire se 
înrăutățește, deoarece sertarul și 
tiltrele devin un obsiaco! care obtu- 
rează 60-—89% din sectiune. Aerul 
va circula numai după direcția «d», 
răcirea devenind inegală și deseoii 
insuficientă, Filtrele se vor încălzi 
excesiv, ceea ce duce la deterio- 
rarea lor rapidă prin decolorare şi, 
în caz extrem, prin topirea gelati- 
nei. 

Pericolele supraîncălzirii vor fi 
minime şi răcirea va îi mai bună 


pe măsură ce volumul de aer al 


cutiei este iai mare. Mărirea cu- 
tiai de lumină este însă limitată din 
considerente constructive. și de 
gabarit. Soluţia probliemsi va cons- 
ia, în final, în limitarea puterii be 
cului, Menţionăm că există unele 
aparate de mărit la care volumul 
cutiei poate îi mărit prin introdu- 
csrea unor corpuri intermediare. 

Ca valori practice menţionăm pu- 


terti maximale ale becului de 60. . 
75 4, pentru aparatele mici de tip 


LIPA, KRORKUS 35 ŞL, si de 100.— 
150 W, ia aparatele mari -de tip 
KROKUS 3(4). Prin mărirea volu- 
rului cutiei cu corpuri intermedia 
rs şi liritînd durata unsi funcțio- 
nări evasicontinue la 4—5 minute, 
se poate folosi și un bec de 250— 
500 V/ (fără filtre de corecție color. 

a-ar putea pune Întrebarea, de 
ce este în fono necesară creşterea 
terii s i juminoass? Pentru 
curenie pu- 
terile nominale ale sursei de lurmi- 
nă date de constructor sînt absolut 
satisfăcătoare, Există însă cazuri 

înd creşterea intensității fiuxului 
de lumină (implicit a puterii) dat 
de sursă devine necesară, Să enu- 
merăm cele mai frecvente siiuatii 
de această natură, 

î. Măriri ia scară mare: realiza- 
rea de măriri la formate de 30x 
40 cm — 50—650 cm sau mai mult 
presupune creşierea apreciabilă a 
distanței negativ-pozitiv (film-hfr- 
tie), cu pierderi foarte mari ale 
intensității luminoase (scăderea 
este proportională cu pătratul dis- 
tantei). Situaţia este și mai proas- 
tă, cînd mărirea se face după film 
- îngust sau cînd negativul este dens. 
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în situația dată, risipa de timp d 


unele aparate moderne de mărit 


„Considerente optice este necesar 


principiului functional, se încăl- 


Se poate ajunge la expuneri 
ordinul a 5-20 minute, S, 
2. iăriri după negative dens 
nu întotdeauna dispunem de m 
terialele necesare pentru «a slăb 
un negativ dens sau acest trat 
ment nu esie absolut necesar, da 
imaginea conţine toate detalii 
Expunerea poale ajunge la dura 
de ordinul a 30-—100 s. Dacă ave 
de mării unul sau doar cîteva ne 
tive, nu se ridică probleme deos 
bite, dar dacă un întreg film este 


vine apreciabilă, 

3. Mărirea în lumină difuz 
Există situatii cînd mărirea se tace 
în lumină difuză prin înlocuirea 
condensoriului cu un geam ma 
sau prin introducerea unui geam 
mat peste condensor (lumina est 
parţial! diiuzată). Este cazul măr 
după negative cu granulaţie mare, 
după negative cu contrast ridicat, 
după negative cu mici defecte de 
tipul zgîrieturilor. Se foloseşte lumi. 
na difuză şi pentru obiinerea unul 
contrast scăzut (după negative noi. 
male) în scopuri artistice, de exem 
piu în tehnica poriretului. 

4. itilizarea de filtre interferer 
țiale pentru corecția color. Ca 
petele color cu care aînt echipate. 


sînt prevăzule cu 3 fiitre interferen- 
țiale, care înlocuiesc cu o supe... 
rioară eficienţă sistemul clasic de . 
fiitraj cu 33 de filtre în trepte. Din 


un îiux puternic și bine direcționai, 
ceea ce impune utilizarea lămpilor 
cu halogen. Aceste lămpi, datorită 


„te mult, utilizarea lor impli- 
o răcire intensivă. 
situaţiile 1.—3 mărirea puterii 
oase este o necesitate, iar în 
A devine un lucru obligatoriu. 
est fel se impune realizarea 
circulații forțate a aerului pen- 
obține & "e intensivă. 
cons aparatelor moder- 
color se încorpo-: 
? electric de con- 
Motorul şi pale- 
ine echilibrate, la- 
eral, de tip bronz 
nat cu ulei pen- 


Legătura cu aparatul ae mărit dsialiaie unele liman construc- 
se face cu un tub flexibi! din mate  tive. 


a E rial plastic, de tipul celor folosite 4. — cutia de lumină; 

a, cutii de lumină pentru ilumi- la aspiratoare. Tubul va înconjura 2. — sertarul pentru filtrele de 

“difuz, care folosesc becuri ha- „ coloana aparatului de mării, for- corecție; 

en sau becuri opale de 250 W  mîndo spiră, eventual două, uscă- 3. — bec; 

| ri fie prevăzute cu torul sau aspiratorul fiind așezat la 4, — ajutaj; 

ăcire for Ş o înălțime convenabilă pentru ca 5. — flanșă de legătură; 

aparati e mărit din seria DURST deplasarea cutiei de lumină pe 6. — tub flexibil; 
DURSIT |. 900) pe care s-a montat coloană să nu fie stînjenită. 7 — ventilator (uscător sau aspi- a 
cutie de lumină de E: BWL 450 Să urmărim figura 5, în care sînt rator). 


« 


se vede în dura 3, În 


ia 


i sînt, cre- 
a dovedi 

răciri forțate a 
aparatului de mărit. Pentru acei 
fotoamatori care sint puși deseori 


milă ise 
pentru răcire intodelvă Acest şis- - 


rent a unui. bec. de 250 W într-un 
aparat de tip KROKUS 3(4) sau a 
unui bec de 500 W pentru cazuri 
"speciale. Utilizarea curentă a be 
cului de.509 VW nu este recomanda- 
bilă deoarece: 

-— încălzirea prin radiație directă 
„este totuşi prea mare; 

„— pentru majoritatea lucrărilor 
este nepotrivit, timpii de expunere 
“ar deveni prea scurți; 

„„„.„— becurile de 500 W sînt de tip 
„ supravoltat, ceea ce înseamnă via- 
„tă scurtă; 

-— costă mult şi atrage cheltuieli 
mari nejustificate. 

Ca motovenitilator se va utiliza 
un 'uscător de păr (cu rezistenta 
electrică scoasă) sau un aspirator 
de praf (pe refulare) pentru puteri 
ale sursei de lumină mai mari de 
23% W. | 


am Pentru reperele 4, 5 nu se dau 
cote. exacte, deoarece proiectarea 
lor nu ridică nici o problemă spe- 
„cială. Trebuie să se procure mai 
întîi tubul flexibil de la un magazin 
cu accesorii pentru aparate elec- 
trocasnice. Funcție de spaţiul la- 
boratorului s-ar putea să fie nece- 
sar un tub lung, care poate îi obţi- 
nut din două mai scurte, cuplate 
cu. ajutorul unei ţevi intermediare. |. 
Se determină $ A (fig. 6) și i 
funcţie de dimensiunile terminală | 
ale tubului. $ B se determină în 
corelare cu dimensiunile ajutajului 
(fig. 7). Cotele L, H, M sînt funcţie 
de spaţiul. avut la dispoziţie în 
cutia de lumină. Punctul de intro- 
ducere a aerului se aiege imediat | 
deasupra sertarului 2 pentru a răci 
primul punct sensibil în cazul su- Î-- 
praîncălzirii, filtrele de corecție. 
Corpul ajutajului se face din tablă ! 
subțire sau din material plastic. 
Bucșa ajutajului va fi metalică, 
cota N este de ordinul 15—20 mm; 
cu ajutorul a două şuruburi (M4) 
ea va fixa ajutajul pe flanşă. Între 
flanșă și cutia de lumină se va 
intercala la montaj o garnitură de 
cauciuc moale (grosime 5—10 mm), 
care preia diterenţa de interstițiu 
datorată faptului că flanșa e dreap- 
tă, iar cutia este curbă. ș B va fi 
mai mic decit g A sau egal. Ca. 
„ajutaj s-ar putea “folosi şi un ele 


Amor 
male z ana 


Sa 


sata dada dada 
90acoecasoae 


a Se 


ment de aspirare (eventual cu mici 
ajustări), aflat în setul de accesorii 
normale ale oricărui aspirator. Prin- 
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tubului elastic la uscător se 
face direct sau prin interme- 
unei piese de legătură cu două 
țe: un desen de principiu este 
în figura 8. Funcție de forma și 
ensiunile uscătorului, construc- 

| îşi va determina singur solu- 
e conectare a tubului flexibil. 
flanşa se prinde de corpul cu- 
cu 6 şuruburi cu piuliţe de tip 


Utilizarea unui uscător de păr 
“presupune nici o măsură deo- 
pită în ceea ce privește funcţio- 
rea. Folosirea unui aspirator de 
ridică însă problema încălzirii 
opriului motor. De aceea, sacri- 
înd o parte din putere, se va 
eria cu motorul o rezistenţă adi- 
nală (fir de tip rezistenţă de re- 
ou), determinată experimental, ast- 
el încît temperatura aerului trimis 
pre aparatul de mărit să nu fie 
-u mult mai mare de 10—15*C faţă 
e temperatura mediului. Deter- 
inarea se face după ce aspira- 
orul a fost lăsat să funcţioneze 
0-—30 de minute. Se va folosi o 
îrmă suticient de groasă pentru 
ezistenţa adițională, astfel încît 
ă nu'se încălzească şi să poată 
“legată direct de cablul electric 
e.conectare la rețea. Atenţie la 
odul de izolare! 
Costul instalaţiei este redus, ţi- 
înd- cont de faptul că se poate 
folosi aspiratorul existent în gos- 
podărie, iar prețul unui uscător de 
păr este de circa 200 de lei. Succes! 


SURSĂ DE GUREAT 


rentului prin circuit, care, astfel, 
nu va mai depinde decit în foarte 
mică măsură de rezistenţa de 
sarcină. Un exemplu tipic de 
utilizare îl constituie încărcarea 


Numeroase montaje electro- 
nice mai complexe (instrumen- 
te fle măsură, dispozitive de. 
temporizare sau automatizare 
„etc.) folosesc, ca părți compo- 
nente, așa-numitele surse de 
„curent constant. Este vorba, de 
fapt, despre niște circuite elec- 
tronice care prezintă o rezis- 
tenţă internă foarte mare; atunci 
cînd sint plasate în serie cu o 
sursă exterioară de tensiune și 
cu o rezistenţă «de sarcină», 
ele dictează (prin rezistenţa in- 
““ternă foarte mare) valoarea cu- 
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condensatoarelor cu curenți 
constanțţi în vederea unor tem- 
porizări de precizie. 


Alăturat prezentăm o astfel 


de sursă de curent constant | 
( 
“stab 


= 4 mA) de tip dipol (se 


conectează în serie cu sursa de 
tensiune şi cu sarcina). Pentru 
o funcționare corectă, tensiunea 
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aplicată între A și B trebuie să 

fie cuprinsă în intervalul 15— 

50 V. . 
A 


R1 
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Expunerea se realizează prin com 
binarea acțiunii diafragmei şi a 
“ obturatorului. 

Diafragma asigură modificarea 
fluxului de lumină ce trece prin 
obiectiv prin schimbarea deschi- 
derii efective a acestuia. 

Obituratorul asigură menţinerea 
căderii fluxului de lumină ce a 
trecut prin obiectiv. un timp deter- 
minat, 

Notarea diferitelor valori ale dia- 
fragmei şi timpilor de expunere se 
fac, conform unei normalizări in- 
ternaţiohale, astfel încit trecerea 
de la o valoare la alta să corespun- 
dă unei dublări sau înjumătăţiri a 
fluxului luminos prin: diafragmă, 
respectiv dublări sau înjumătăţiri 
ale timpului de expunere. Indite- 
rent că. se acționează prin inter- 
mediul diafragmării sau al obiură- 
rii, trecerea de la o valoare la cea 
următoare conduce la. înjumătăţi- 


rea sau dublarea cantităţii de lumi- 


nă recepţionată de materialul foto- 
sensibil. Această modificare este 
cunoscută ca treaptă de expunere. 
Se echivalează cu treapta de ex- 
punere și dublarea sau înjumătăţi- 
rea sensibilităţii materialului foto- 
grafic. 

Valorilor: de diafragmare şi tim- 
pilor de expunere li se asociază 
cîte un şir de numere caracteris- 
tice, numite indici de expunere 
(tabelele 1 şi 2) parţiali. Modul în 
care se ajunge la aceste valori a 
fost. expus cititorilor noștri în nu- 
mărul 8/1974 al revistei «Tehnium». 


Prin adunarea indicilor de expu- ; 


nere paiţiali rezultă indicele de 
expunere care reprezintă, în fond, 
o cantitate de lumină. 


Se observă că același indice de 


expunere poate fi obținut prin com- 
binarea a diferiţi indici de expunere 
parțiali, ceea ce corespunde reali- 


tății fizice, respectiv aceeași canti- ; 


Pe obiectivele marii majorităţi a aparatelor fotografice mo 
ne, precum și pe dispozitivele calculatoare ale exponomeţ 
de calitate sînt notate șiruri de valori reprezentind indic 
expunere. Expunerea unui material fotosensibil reprezin 
cantitate de lumină necesară şi suficientă pentru o impresion 

corectă, funcție de sensibilitatea materialului respectiv, 


tate de lumină poate fi obținută cu 
diferite valori ale diafragmei ş 
timpului de expunere, alese, desi- 
gur, corelat. 

Din considerente practice se |u- 
crează și cu indici de expunere ne 
_gativi, semnul indicînd sensul de 
scădere a cantităţii de lumină. Ast- 
fel, cosficientul de prelungire a 
expunerii în cazul filtrelor se expri 
mă prin indici negativi (tabelul 3), 

Modificările de sensibilitate pot 
fi de asemenea redate prin schim- 
barea unui indice de expunere 
(tabelul 4). În acest caz, se ia în 
considerare o valoare de sensibili-. 
tate ca referință. În tabelui 4 s-a 
considerat de referință sensibili- 
tatea de 21*DIN. Pentru această 
valoare, în tabelul 5 sînt redate 
combinaţiile diafragmă-timp de ex- 
punere. Utilizarea unui material fo- 
tosensibil cu altă sensibilitate pre- 
„supune adunarea sau scăderea 
unui indice parţial! conform tabe- 
lului 4 (+1 — unitate pentru dubla- 
rea sensibilităţii, —1 — pentru în- | 
jumătăţirea sensibilităţii). : 

În tabelul 5 s-a folosit o notație ! 
unanim acceptată: 

] x — Tracţie din secundă; 

x" — secunde; 

“d — minute; 

(x — o valoare ci uedane) 

Pentru timpii de expunere mai 
lungi de 1 s se va avea în vedere 
efectul Schwarzschild. 

Utilizarea indicilor de expunere 
pare, lă prima vedere, un lucru 
complicat. În reaiitate, după ce ne 
deprindem să asociem diferitelor 
cazuri de iluminare indicii de ex- 
punere corespunzători unei sen- 
sibilități de referință, vom constata 
că orice modificare a diafragmei 
și timpului de expunere devine 
foarte simplă, avînd grijă ca suma 
indicilor parțiali să fie constantă, 


CULORI, CULORI 


să 


ulorile pot fi calde — porto- 

iiu, galben — sau reci —al- 

ru, violet. Ele dau senzatia 

See sau scădere a tem- 

Din această cauză se 

aridă utilizarea culorilor 

Vesa albastru pentru locuiti 

de Muncă cu exces de 

căldură și dl a in gal- 

ben-verzui pentru locuri de mun- 
că cu temperatuii joase. 

Culorile pot îi și ușoare sau 
grele. Această calitate a culori- 
lor s-a testat la operațiile de în- 
cărcare a unor lăzi, cele de cu- 
loare deschisă erau considerate 
mai ușoare decit cele de culoare 
închisă, dar cu aceeaşi greutate. 

Culorile pasiel, pale pot ame-. 
liora, bineînţeles paiţial, zgomo- 
tele. Culorile albastru și galben 
compensează mirosurile pene- 
trante, iar culorile ocru, porlo- 
caliu compensează umiditatea 
excesivă. 

Boinavilor cu fracturi cărora 
li s-au aplicat pansamente cu 
Sine rosu li s-a sudat osul mal 
repede. Tot culoarea roşie mă-. 


reste numărul de heinatii şi fa- 


vorizează creşierea greutății. 
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posesia multor fotoamatori se află aparate 
ografice vechi, cu burduf, destinate unor formate 
are azi nu mai sînt în practica curentă: 6x9 cm 
e film sau planfilm), 9x12 cm (pe planfilm), 10xX 
Bem (pe plantilm). Ele sînt prevăzute cu obiective 
vind focala de 'ordinul 80—150 mm. - 
Acest domeniu al distanțelor focale corespunde 
piectivelor cu focală lungă (relativ impropriu denu- 
te și teleobiective, denumire care pentru concizia 
a o vom păstra) pentru formatul cel mai răspîndit 
zi, 24x36 mm. 
“De la constatările făcute şi pînă la ideea de a utiliza 
echile obiective ca teleobiective pentru formatele 
pe peliculă perforată nu mai este decit un pas, pas 
e constă în găsirea monturii mecanice adecvate. 
articolul de faţă prezentăm cititorilor modalitatea 
de utilizare practică a vechilor obiective, inclusiv 
realizarea părților mecanice necesare. A 
Mai întii este nevoie să facem o scurtă apreciere 
de ordin calitativ. Obiectivele vechi sint rareori 
tratate, au pierderi mari prin transmisie și reflexie, 
sint puţin luminoase, corecţiile distorsiunilor geo- 
metrice și cromatice sint inferioare în comparaţie 
cu un obiectiv modern cu aceeași focală, au putere 
de rezoluţie mai mică decit cea corespunzătoare 
formatului de 24X 36 mm, în -plus, sînt prevăzute cu 
obturator central. S-ar părea că lipsurile calitative 
ar. anula intenţia propusă. 
"Lucrurile nu stau însă riguros chiar așa. Există 
“obiective de bună și foarte bună calitate (la nivelul 
anului de fabricaţie), care pot furniza imagini bune 
și pe filmul perforat de 35 mm. În acest sens amintim 
seriile constructive de tip COMPUR, ZEISS, VOIGT- 
LANDER, serii în care există modele cu luminozitate 


perfect acceptabilă (1:3,5; 1:4; 1:5,6) și cu bună co-“ 


recţie a distorsiunilor.. Pierderile de lumină se pot 
compensa prin deschiderea suplimentară cu. 1/2— 
1 treaptă a diafragmei. Contrastul mai scăzut al 
imaginii date de obiectiv se corectează, dacă este 
nevoie, prin developare sau în procesul de mărire. 
Obturatorul central nu este un impediment. Toate 
construcţiile de obturatoare vechi dispun de poziţia 
«T», căreia îi corespunde menţinerea în permanenţă 
a lamelelor obturatoare în starea «deschis». 

Mai mult chiar, apare un avantaj prin posibilitatea 
de a efectua expuneri multiple folosind obturatorul 
central al teleobiectivului. Obturatorul focal al apa: 
ratului fotografic se blochează la poziția «B» cu 
' ajutorul unui cablu declanşator prevăzut cu șurub 
„de blocare. 


În ceea ce privește puterea de rezoluţie sînt două 


“aspecte de menţionat. Din întreg cîmpul imagine 
se foloseşte doar zona centrală, în care puterea de 
rezoluţie este maximă, ceea ce este un avantaj. 
Ca dezavantaj rămine valoarea efectivă redusă a 
puterii de rezoluţie, care nu poate fi depășită. 
Ţinînd cont de toate cele arătate pină aici, se 
poate trage concluzia că utilizarea unor teleobiective 
din obiective vechi este perfect posibilă. Rezultatele 
sînt funcţie de experiența de ansamblu a fotoama- 
torului, în primul rînd, și funcţie de calitatea obiec- 
tivului, în al doilea rînd. Există genuri pentru care 
un astfel de obiectiv este chiar indicat, furnizind 
imagini excelente, în tehnica portretului, în tehnica 


peisajului (detalii), în unele cazuri de macrofotogra- 


fiere, în fotografia publicitară. 
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Un astfel de teleobiectiv va fi repede îndrăgit de 
fotograf esențialmente artist, dar are, în același timp, 
și şansele de a fi desconsiderat de fotograful teh- 
nician, admirator exclusiv al ultimelor realizări 'teh-.. 
nice. Aș menţiona că multe fotografii excepționale 
au fost realizate de fotografi cunoscuţi cu mijloace 
tehnice modeste, uneori chiar rudimentare. 

Să trecem la partea tehnică propriu-zisă. Utiliza- 
rea acestor teleobiective se face pe aparate fotogra- 
fice de tip reflex, pentru a avea un control perfect al 
imaginii. Prin marcarea corectă a distanțelor se poate 
folosi teleobiectivul și cu un aparat nereflex cu obtu- 
rator focal, dar apar probleme de vizare, care se cer 
rezolvate prin utilizarea unui vizor suplimentar co- 
respunzător focalei. | 

Reglarea distanţei se făcea la. vechile obiective 
fie prin rotirea părţii frontale (un prim grup optic), 
fie prin modificarea poziţiei întregului obiectiv graţie 
sistemului constructiv cu burduf. Corespunzător 
celor două cazuri, vor exista două construcții posi- 
bile de monturi, figurile 1 A și 1 B. 

În primul caz, montura este fixă, ea jucind rolul 
unui tub prelungitor. Pentru corecta stabilire a dis- 
tanţei obiectivului faţă de planul filmului, este pre- 
văzut un sistem de reglare pe o cursă mică de ciţiva 
milimetri. 

În cel de-al doilea caz există posibilitatea depla- 
sării longitudinale a obiectivului prin rotirea unui 
inel randalinat. Să urmărim figura 1 A: obiectivul 
«1» este montat în tubul «2», care are posibilitatea 


no 
ww 


de rotire pe filet în tubul «3». Poziţia reglată se asigu- 
ră cu trei ştifturi filetate «4», 

În figura 1 B distingem: obiectivul «1» este moniat 
în tubul «5», care glisează în tubul «9». inelul filetat 
«6» imprimă deplasarea părții mobile «5». Şiifturile 
speciale «7» poziţionează inelu! «6» faţă de tubul fix 
«9». Ştifturile «8» împiedică rotirea tubului «5», care 

“sub acţiunea inelului «6» va îi obligat să se depla- 
seze axial. În figura 2 este recat detaliul M, care 
cuprinde cele două feluri de știțiuri. 

Cotele literale reprezintă: 

—— C, cursa corespunzătoare reglajului clarităţii; 

— |, lungimea monturii (în poziţia reglaj infinii); 

— 2, distanta de la planul monturii la planul îil- 

ui, Această IS tantță. este o caracteristică con 

ei i a aparatului foto grafic și asupra ei nu se 
srveni, 

Cota An » se deiermină praciic chiar pe A alei ul 
vechi, Ea este semnificativă doar în cazul 1 B, cînd 
se impune obţinerea si prin deplasarea părții mobile 
a ORAS 

Cota «i» se determină cu ajutorul unui montaj 
iaprovizat, conform figurii 8. Se scoate obi i 
normal al aparatului fotografic și ss montează 1-2 
inele prelungitoare folosite pentru fotografierea la 

că distanță. Cu ajutorul unui tub amovibil din 

“ial piasiic (Sau carton), ajustat să alunace cu 
joc minim pe inele, se determină distan ta «Il». Toie- 
ranţa determinării este mare, Azi se recomandă 
ca printr-un mod de lucru îngriiit toleranța efectivă 
să nu depășească 0,5 mm. 

Desenele de execuţie sint astfel întocmite ca să 
se țină cont de valorile de determinat «i» şi «o». 
Sigur că există niște valori minime sub care nu se 
poate cobori, conform cotelor date. Dacă apare un 
asemenea caz și diferențele sînt mici, se poi face 
unele mici reduceri ia cotele date. Se recomandă o 
analiză atentă în cazul recotării desenelor. 

In figura 4 sînt date schiţele de execuţie corespun- 
zătoare situaţiei 1A. Faţă de planul k-k s-a prevăzut 
posibilitatea de reglaj pe 4-2 mm. Fixarea se face cu 
8 ştifturi cu virf conic M 2 lungi de 2 mm. Stiîngerea 
celor trei știfiuri va fi egală. Prinderea obiectivului 
se face pe filetul MO, al cărui diametru şi pas tre- 
buie corect determinate. 

Se poate ca diametrul filetului obiectivului să îie 
mai mare sau mai mic decit valoarea diametrului 
interior de 36 mm. Pe desen s-au figurat soluționările 
construciive corespunzătoare ambelor cazuri. Cota 
10* se poaie mări dacă acest lucru va fi necesar. 
Observațiile făcute sînt valabile atit pentru cazul din 
figura 1 A, cit și pentru cazul din figura 1 BB. 
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n figura 5 sînt date schiţele de execuţie pentru 
erai doilea caz, iar figura 6 redă ştifiul speciai 


Piesele (cu excepţia ştifturilor) se fac din dura! 


ce el puțin părțile interioare). 

'Filetul de prindere este cei standardizat internaţio- 
al de M 42x1. În mod excepțional se mai întilnesc 
arate mai vechi, în special de construcţie sovietică, 
u filet M 39x1. În acest caz recomandăm utilizarea 
nui inel supiimentar de trecere, prevăzut cu un filet 
xterior de M 39x1 la un capăi și cu un fiiet interior 
42x1 la celălalt capăt. 

Din analiza desenelor .se observă existen ta unor 
cote tolerate şi a unor condiţii speciale de concentri- 
itate. Valorile date sînt inferioare celor utilizate în 
dustria optică (pentru a putea îi realizate în con- 
diţiile prelucrării pe un strung de medie calitate). 
Secretul bunei reușite constă în respectarea unor 
indicaţii tehnologice. Astfel se vor executa dintr-o 
singură prindere filetul și diametrul lis exterior, ele- 
mente legate prin condiţia de concentricitate. Cotele 
tolerate, care alcătuiesc pereche între două piese, 
''se pot executa succesiv,*una funcţie de valoarea 
"efectivă a celeilalte. 

i Execuţia va fi corespunzătoare unei rugozităţi 
1,6—32 (strunjire fină); se va face cu multă atenţie 
pentru a evita ovalizarea pereţilor, care sînt relativ 
subțiri. 

În figura 1 B există şi reperul «10», care este un 
L.. inel de pislă cu rol de protecţie și care se moniează 
"cu frecare pe tubul «5», astfel încit rotația piesei «6» 
“să nu-l îndepărteze. 

Filetul care asigură deplasarea pe cursa «C» este 
tot un filet cu pas 1. În tehnica industrială se folo- 
„sesc filete multiple (cu mai multe începuturi), astfel 
încit să se obţină întreaga deplasare «C» pentru o 
"tură (sau mai puţin de o tură) a inelului de tip «6». 
În construcţia dată s-a evitat un astfel de filet multi- 
plu pentru a simplifica execuţia. Practic acest lucru 
nu este un dezavantaj, deoarece controlul imaginii 


se face prin vizare directă. Desigur, manevrarea este - 


mai lentă. 

Soluţiile constructive date nu sint exclusive. De 
asemenea se poate folosi orice alt obiectiv-cu focală 
corespunzătoare, de exemplu obiectivul de 110 mm 
de la aparatul de mărit. Ca o ultimă idee," “menţionăm 
posibilitatea realizării monturii mecanice pentru o 
focală minimală, urmînd a se folosi obiective cu foca- 
e mai mari, întrebuinţind cite un inel intermediar 
adaptor. 


se eloxează negru mai sau se vopsesc negru mat . 
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care reiau, 


De saroziiialiv un, an în 1 magazi- 
nele de specialitate se găsește o 
gamă de noi aparate fotogratice 


o unică construcție de bază. Apa- 
“ratele sînt realizate după o licenţă 
"Regula (R.F.G.). În ordinea creş- 

terii comple ității, au alele sie 

gamă Sint 

„1. ORIZONT AMATOR - 
„2. ORIZONT AMATOR D 
3. ORIZONT EXPO 

„ORIZONT EXPO D 
5. ORIZONT OPTIM 
6. ORIZONT OPTIM A 


Dimensiuni: 106 x 75 x 66 mm; 
„pe trepied pe filet ameri- 


reutate: 210—240 g funcție 
fiantă. 
„3. Materiale: carcasă din mate- 
"rial plastic de culoare neagră și 
„tablă de aluminiu "eloxată. 
„4. Formatul imaginii:  24x 
36 mm (peliculă perforată de 35 mm, 
„în casete normale de 36 fotograme). 
5. Obiectivul: triplet 1:28; f— 


40 mm; tratament antireflex. Re- 


. „ zoluția este de minimum 40 de linii 


în centru și de minimum 20 de linii 
„la baza formatului pentru d=—5,6—8. 
„. — Distanţa se reglează prin de 


plasarea lentilei frontale, intervalul 


de punere la punct este între .. i 


la. infinit, 


„— Obturatorul este de tip. cen- 
tral, lamelele obturatoare, în număr. 
„de 4, fiind aceleași cu. ale diafrag- 

i. Timpul de expunere se obține 
variind mărimea deschiderii (dia- 
tragma) și viteza. de op are a 


„ lamelelor. 


6. Gama inbilar de expunere: 
1/30; 1/60; 1/195; 1/250; 1/500; B. 


odată cu denumirea, 
“seria aparatelor Întngrălicei romă 
„neşti. 
“Gama cuprinde 6. variante. avind 


declanșare.. Variatia. timpului „de. 
„expunere se încadrează într-o plajă 
de +30% din valoarea nominală. 
Sincronul de blitz este de tip 
“contact în patina de prindere a 
contacte 


lămpii fulger. Există 2 
distincte, pentru fulger electronic, 


respectiv chimic. Diatragmele, în. 
cazul folosirii blitzului, sînt notate 


în partea inferioară a obiectivului. 
7. Vizare: vizor de tip Newton 
cu corecție de paralaxă prin cadre 
de vizare. 
8. Transportul 
pîrghie metalică, cursă de 130%, fără 
amortizor de revenire. 


-— numărător de cadre cu reve- 


nire automată la «zero» prin des- 
chiderea capacului, a 


— protecție impotriva dublei ex- 


puneri; 
— rebobinare cu ajutorul unei 


- manivele. 


1. Amator — Este aparatul de 
bază. 

2. Amator D— Aparatul în for- 
ma de bază avînd însă autodeclan- 


șator cu durata de așteptare, de 
110 s. 
„3. Expo — Este prevăzut cu un 
„exponometru încorporat avind un. 
fotoelement cu siliciu. Indicaţia mi- 


croampermetrului se citeşte prin 


sistemul de vizare pe o scală de 
la 1 la 9. 


4, Expo D— Este prevăzut în 
plus cu un mecanism autodeci an- 


“sator. 
9 Optim -— Aparatul. lucrează 
„În regim 

„văzut cu un exponometru încorpo-. 


: semiautomat, fiind pre- 


rat identic cu cel de la tipul Expo. 
Dispune de utodeclanșator. Lu- 
crează în pl de sensibilitate 15— 


Timpul 1/500 apare numai la varian- îi 


ta Optim A. Timpul B se poate 
obtine doar cu ajutorul cabl ului 
declanșator montat într- 


. distinct fată de cel din : utonul de .. r 


peliculei: cu 


Noile aparate Orizont si 


fe, au o bună manevrabilit; 


petru Sa e orizontală 


= citate bune î în g 
cazurilor cînd i 
te intensă, cazuri 
registra supraexp 
fragme.. 
Influența. temperaturii 
plaja 4—40*C, practic. ne 
Sistemul unic obturator- 
mă are avantajul unei 


“tăți constructive „dar nur pre 


le soluție optimală pentru varia 
cu funcţionare. exclusiv ma 
deoarece este impropriu unu 


- glaj precis pe baza indicaţii 
“exponometru. independent. 


relativ. dezavantaj nu este serh 
ficativ în marea majoritate a fo 
grafierilor pe filme negative, a 
tea avind o latitudine de Sxpu 
în general mare. 

„Recomandăm. aparatele. Orizo 
în special în variantele cu fun 
nare automată și semiautomată, tu 
turor fotoamatorilor care doresc s 
lucreze cu un minimum de reglaje 
tuturor celor care practică fotog 
fia în mod ocazional şi nu posedă 
cunoștințe fotografice ample. 

„ Recomandăm păstrarea aparatu 


„lui într-o borsetă sau geantă de 
mină tot timpul cît nu este folosit 
„pentru asigurarea unei bune pro: 


tecţii cu atît mai mult cu cit obiec 
i fereastra. Sponte 


nuau Ce 


„Celor ce au un aparat Orizăn și 
celor ce şi-l vor achiziona le d 
ult succes și fotografii frumoasi I 


pa 


tice ale semnalului, 

De regulă, semnaiei 
frecvență au mai puţini 
partea frecvențelor înalți 
frecvenţe joase şi din ac 
ză și raporiul semnal/z 
mai mic la frecvenţe 
(10-12 kHz). 

“Acesta este motivul 
se procedează (în timpu 
siilor sau înregistrărilor) 
care voită a nivelului fr 
înalie, ridicare ce se nume; 
accentuare. 

În consecință, la rep 
ampliticatoarele trebuie s, 
teze nivelul frecvențelor. 
rectare ce se Bumeste, de 
tuare.. 

Emisiunile cu modulaţi 
venţă transmit o bandă de 
țe destul de largă și prea 
rea se impune în mod oblig 
tocmai pentru obținerea unu 
semnal/zgomot acceptabil, 
centuarea este obținută cu 
RC (constantă de timp. 75 
fiind reprodusă în figu 
servă că pr gocenluaica 


„nei roată) it 
mod obligatoriu, 


spa a țimp, viteza de. a 
viriului înregistrator este mai 
centuată la frecvenţe joase și di 
această cauză trebuie să reduce 
nivelul in această zonă, 

“Pentru ameliorarea raportul 
semnal/zgomot trebuie ţinut co 
de particularitățile înregistrărilor p 
disc și, în consecinţă, în lanțul. 
lectric se apreciază o preaccen 
tuare a semnalului la trecvențe su 
perioare. 

De la inceputul înoaistrăcilee p 
disc şi, în special, a celor micro 
sion. (microsillon) s-a. căutat 
anumit standard pentru caracte 
ristica de frecvență a semnalulu 
Dar abia în 1950 a fost elaborată de 
către Record Industry Associatio 
oi America o normă ce definea 

curba caracteristici pentru. înre 
gistrări, cunoscută sub" denumirea 


Bseooialien of Broad- 
NAB). 
înregistrare a discuri- 
„ma RIAA este prezen- 
gura 2. Se remarcă cele 
partea A, care comprimă 
ea frecventelor joase ne- 
ducerii amplitudinii de de- 
virtului acului de gravare; 
2 care corespunde frec- 
edii cu caracteristica de 
oastantă și amplitudine 
are cu frecvența, şi partea 
respunde frecvenţelor su- 
ci preaccentuare crescă- 
u frecvenţa. Tot pe figura 2 
ecută, punctat, curba ele- 
or. reproducătoare, curbă in- 
aţă de curba de înregistrare. 
tă trebuie ținut cont şi de 
tul propriu al amplificatoa- 
are este mai perceptibil în 
, superioară a benzii trans- 
în consecință, se aplică o 
are de 6 dB pe octavă. 


rez uitată din ti că un cap 
gnetic este un traductor sensi- 
la viteze. Acest fenomen pro- 
oacă o cădere la frecvențe joase 
raport cu frecvențele medii. În 
pul inregistrărilor (fără coreciii), 
secvențele inalte sînt atenuate din 
auza fenomenului de autodemag- 
tizare şi a pierderilor “prin pre-. 
agnetizare superficială. 
În consecință, la înregistrările 
agnetice trebuie operate corecții 
tit ia frecvențe joase, cii și la 
'ecvenţe înalte. Aceste corecții pot 
ți aplicate la înregistrare, la redare 
și la ambele. Oricum sînt aplicate 
corecțiile, în final trebuie să con- 
ducă la o curbă de răspuns plată 
cu un raport semna!/zaomot optim, 
„Ca exemplu pur teoretic se poate 
ua curba din figura 4, în care partea 
punctată simbolizează curba ideală 
pentru redare, cu o creştere de 
6 dB/octavă. Curba cu linie plină 
rebrezintă iesirea reală a amplifica- . 
torului cu creșteri la frecvențe su- 
perioare. și pierderi la frecvenţe 
joase. 


Dezvoltarea tehnologiilor. moderne a determ 
nat apariţia unui mare număr de circuite integra 
operaţionale, ceea ce a dus la periecționarea 
unor efecte electroacustice realizate cu comp 
nente discrete, cit și la realizarea unor circuite 
integrate specializate în producerea unor etecte 
sonore speciale, chiar cu posibilitate de pro. 
gramare. 


ing. STEJĂREL GRÎNEA 


NIVEL DISTURSIUNE 
OK n e PE= 100K 


Efectul muzical de Fuzz realizează 


o prelungire: a sunetului de bază, sensib. 
completînd în armonici superioare | 
ale fundamentalei. 01mF la 100kK 
Montajul propus foloseşte un cir- sI Ea | 
cuit integrat operaţional. de tip 741, o DN l-am VOLUM 


care lucrează ca amplificator inver- 
sor. Diodele introduse în buclă limi- 
tează ieşirea şi favorizează apariția 
armonicelor care nuanţează funda- 100K || 
mentala produsă de instrument. Mon- [n 
tajul se introduce între chitară şi am- 
plificator sau se poate monta după 
primul preamplificator al instrumen- 
tului, acţionînd semireglabilul P,. Ni- | i 
velul de Fuzz se reglează din P;, iar ducerea. Fuzz-ului, dar aceasta se metrul P, şi a unui. comutator care. 
ieşirea din P. Nivelul de zgomot al poate îmbunătăţi prin introducerea să preia semnalul direct din chitar 
amplificatorului va creşte prin intro- unei pedale care să miște potenţio- Alimentarea în limitele 9---15 V. 


| pp 100K log 


Efectul de Vibrato se obţine prin 
modularea în amplitudine a semna- 
lului de intrare cu un oscilator de 
joasă frecvenţă. 

Schema de principiu foloseşte o 
jumătate dintr-un circuit operaţio- 
nal dublu de tip LM 324, mergînd 
pe ideea că cealaltă jumătate va fi 
folosită pentru efectul Fuzz. Se poate 
folosi şi un 741. Circuitul integrat 
lucrează ca oscilator cu frecvenţa 
reglabilă în limitele 5-15 Hz din 5 
potenţiometrul P,. AUDIO lil P3= 100K lin 

Nivelul oscilaţiei se reglează din  max.600rV i 
P„, după care sînt atacate două 
diode cu siliciu care lucrează ca 
atenuator controlat în tensiune. 

Semnalul de intrare audio nu tre- 
buie să depășească 600 mYV, ceea ce 
se reglează cu P;. 


0,1? AUDIO. 
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Acest efect este folosit de instru- 
mentele cu claviatură. El se reali- 
zează în variante mecanice prin an- 
trenarea unei mase de aer din co- 
loana difuzorului cu. ajutorul unor 
palete, ceea ce produce o antifazare 


apariţia efectului de «Leslie» sau 
«phasing». Montajul are la bază 
6 tranzistoare cu efect de cîmp — 
canal P —, folosite drept comuta- 
toare analogice. Există şi varianta 
integrată a 4 din aceste tranzistoare 


GENERATOR 


Acest generator produce semriale 
rectangulăre foarte regulate, care pot 
menţine o cadență muzicală. Actua- 
lele montaje folosesc un circuit in- 
tegrat temporizator de tip 555, mon- 
tat în regim de oscilator și prevăzut 
cu rezistenţe ajustabile pentru regla- 
rea frecvenței şi a succesiunii de 
pauze. Circuitul 555 are un mare 
grad de stabilitate şi se produce şi 
„de I.P.R.S.-Băneasa. 


a semnalelor acustice şi în speţă“ 


DE RITURI 


în acelaşi CIP: AM 9709 CN. 

Principiul de funcționare pleacă 
de la modularea în frecvenţă a sem- 
nalului de intrare și apoi mixarea 
semnalului modulat cu semnalul de 
intrare. Modulaţia se face cu frec- 
venţă foarte joasă: Ol Hz:--10 Hz 
cu ajutorul oscilatorului realizat cu 
IC 9 tip 741. Circuitul de deplasare 
cuprinde 6 celule de defazare iden- 
tice, realizate prin IC 3--1C 8, res- 
pectiv T,-Te. Defazajul variază de 
la 0. la 180, funcţie de frecvenţa 


100kn 


“şi se trimite la mixer IC 2, c 
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aplicată la intrare. Frecvența F, pen- 
tru care defazajul este 90, depinde 
de valoarea grupului RC de la in- 
trarea fiecărui circuit integrat. :Mo- 
dularea porţii tranzistoarelor în :punc- 
tul A cu o tensiune provenind de la 
oscilatorul IC 9 provoacă o modu- 
laţie de fază a semnalului de ieșire 
în P,. IC 1 joacă rolul de etaj tam 
pon, la fel ca şi IC 2. Defazajul obţi 
nut în acest mod poate atinge 1 080 
semnalul defazat se culege prin 


mixează cu semnalul de intrare 


sing-ului, iar P, nivelul. Alimenta: 
rea de la 2 baterii de 9 V sau de la 
o sursă stabilizată + 9V —9V. 


Brut 


a Rt 


Montajul descris, folosind două 400! 
circuite integrate de tip 555 sau un 
circuit dublu de tip 556, produce 

semnale periodice întrerupte în mod 

periodic. În montaj se generează 

două semnale: unul cu frecvența F, 

de 600 Hz, celălalt cu frecvenţa F, ul 
de 1 Hz. Semnalul F, este întrerupt | 

periodic de semnalul. PF. Circuitele | 

sînt montate în regim de muliivibra- i 

tor. astabil, pentru reglajul fin al | 

j 


ii 
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frecvenţei folosindu-se semireglabile. 
Astfel, P, reglează ritmul, iar P, 
frecvenţa sunetului. 


P1=500K log (ÎMI 09) 

P2=100K lin” 

P3=500K lin 
l 
i 


i 
P4=100K lin | 
P5=500K log (1M log) 


320K 


Acest montaj relativ simplu dă 
satisfacţii mari şi nu implică proble- 
me - de reglare. Analizînd schema, 
tranzistorul cu efect de cîmp, T, îşi 
schimbă rezistența sursă — drenă în 

„. taport de semnalul! triunghiular apli- 
„cat pe poarta G. Circuitul IC 3 îm- 
preună cu rezistenţele și condensa- 
toarele aferente formează un filtru 
activ «irece-bandă>» în T, care va 
genera la ieşire un semnal sinusoi- 
dal, de fiecare dată cînd va fi trige- 
rat de T,: 

Oscilatoarele sînt formate din IC 1, 
IC 2, care generează impulsuri pen- 
tru a pune filtrul activ în oscilaţii. 
IC 5 şi IC 6 produc oscilații triun- 
ghiulare, care modulează rezistenţa 
lui T, prin poartă. IC1 şi IC 5 lu- 
cr cază drept comparator, iar IC 2 şi 
IC 6 ca integrator. Procesul ciclic 
produce o oscilație dre ptunghiulară 
la ieșirea comparatorului şi una tri- 
unghiulară la. ieşirea integratorului. 
Cele două oscilatoare lucrează in- 
dependeni și vor trigera pe T,, func- 
ție de dozajul fiecăruia, respectiv P, 
și P,; frecvențele de trigerare se re- 
plează din P, şi Ps Semnalele ge- 
nerate prin trigerarea lui IC 3 sînt 
trimise prin etajul tampon IC 4 la 
ieşire.. Construcţia implică cele 5 po- 
tențiometre în exterior pentru regla- 
rea efectelor dorite. 
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scomandăm în final (figura ală- 
tă) un corector de tonalitate Ba- 
all, care realizează o corecție de 
nuri în 4 trepte: 

__ atenuare Joase PP, 

__ atenuare înalte —P, 

__ expansiune joase — P3 

__ expansiune înalte — PA 

Tranzistorul T, are rolul de re- 
etor pe emitor, atacînd intrarea 
inversoare a circuitului integrat 
tip 741. Primele două corecţii si 
realizează pe semnalul furnizat de 1 ,. 
celelalte două corucţii sînt montate 
n bucla de reacţie. 


Q Cea mai rapidă mașină 
„e reprodus printr-un sis- 


imprima 773 6% de cuvinte 
în 65 de secunde (Lawrence 
Radiation Laboratory, Liver- 
more, California). 
% Printre cele mai mici 
ceasuri din iume se numără 
cele fabricate în Elveţia de 
Jaeger Le Coultre. Dimen- 
siunile sale: 13 mm lungime, 
4,8 mm lățime, greutate 7 g. 
& Printre cele mai impor- 
tante linii aeriene din lume 
se numără  «Aeroflot» 
(U.R.S.5.), inaugurată la 9 
februarie 1923. Circa 100 mi- 
lioane de pasageri benefi- 
ciază anual de serviciile a- 
cestei companii, care dis- 


rate într-o rețea de circa 
800 000 km. 

& Cea mai veche linie a- 
eronautică civilă este KIM 
(Olanda), inaugurată în anul 
1919, 

2 Cea mai veche fabrică 
de bere a fost fondată în 
anul 1040 la Weihenstephan, 
lîngă Munchen, în Bavaria 
(Germania). 

& Cel mai mare excavator 
din lume se numește Ma- 
'rion 6360, care cîntăreșie 
12 600 t, are un motor de 
33 400 CP şi poate ridica 
2448 t de pămint în cupă. 
9 Cel mai lung tandem 
din lume a fost construit 


tem  electrosensibil poate 


pune de peste 1 800 de apa- . . 


| 
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pentru 31 de persoane cu o 


ung m: de 31 m în Austra- 
lia, la Queenbeyan. 

8% Cea mai mică bicicletă 
din lume este o bicicletă 
înaltă de 12 cm, cu roțile 
avind un diametru de 54 și 
10-cm construită ia Anna- 
polis, Maryland, S.U.A. 

% Cel mai mare triciclu 
din lume a fosi construit 
Woven House and Rubber 
Company din Boston. Ro: 
țile sale iaterale aveau un 
diametru de 3,35 m și cîn- 
tăreau o tonă. Acest triciclu 
putea transporia 8 persoane. 

& Cea mai înaltă rută fe- 
roviară se află situată în 
Peru, la 4,829 km altitudine. 

& Cel mai lung traseu 
parcurs de un tren în minia- 
tură a fost de 112 km pe un 
ecartament de 8,49 cm, ceea 
ce echivalează cu. circa 
1 818 km pe un traseu nor- 
mal. 

$ Primul zbor *superso- 
nic a fost realizat la 14 oc- 
tombrie 1947 de Charles C. 
Yeager la baza aeriană 
Edwards, California, cu un 
avion U.S. Bel! YS-4 (Gla- 
morous Glennis), cu o viteză 
de 1,015 Mach (1 078 km/oră) 
la o altitudine de 12800 m. 

& Printre cele mai mici 
avioane din lume se numără 
biplanul «Skybaby  Stits» 
construit în 1932,cu o iungi- 
me de 3 m, o deschidere de 


2,18 m şi o greutate de 
205 kg, dotat cu un motor 
Continental C 85 de 85 CP, 
ce dezvoltă o viteză de 
297 km/h. 

8 Printre recordurile de 
altitudine realizate de piloți 
se numără ce! al lui RW. 
Smith, S.U.A., care a atins. 
35,64 km pilotind un Loc: 
kheed NF-104 A, care a de- 
colat de la baza aeriană 
Edwards din California în. 
noiembrie 1963. sa 
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de construcţie mai veche, cu tuburi 
electronice, care se modernizează, fie 
de o nouă construcție de magnetofon 
sau câsetofon, în variantă monofo- 
nică “sau stereofonică, schema din 
figura | este uşor de realizat cu piese 
de.uz curent, montajul oferind rezul- 
tate comparative cu ale oricărui a- 
parai de construcţie industrială. În 
plus, operaţiile de reglaj sînt reduse 


la minimum, totul fiind realizat din 


proiectare; mai mult, se obţin rezul- 
taie sigure chiar la modificări ale 
valorii pieselor cu mari toleranţe, de 
pildă în cazul condensatoarelor de 
cuplaj. | 

Aşa cum e conceput montajul, nu 
este echipat cu etaj final audio pentru 
redare în difuzor, el făcînd parte din 
așa-zisa categorie de adaptoare mag- 
netoton sau casetofon («tape deck»), 
denumite şi monitoare. Nu există 
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Fie că e vorba de un magnetofon 
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nici o dificultate ca, odată montajul 
pus la punct, să i se adauge un etaj 
final şi un difuzor. Dar montajul, 


_așa cum este prezentat în schema de 


față, are o bornă de ieşire, care se 
cuplează la intrarea unui amplifica- 
tor sau la borna de picup a unui apa- 
rat de radio. De asemenea, controlul 
audiţiei se poate face în cască de 
mare impedanță. | 

Montajul din figura 1 conţine stric- 
tul necesar unei imprimări pe bandă 
de bună calitate. Primul tranzistor T,, 
cu siliciu, de tip npn, de mic: putere, 
cu coeficient mare de ampi'icare 
serveşte ca preamplificator liniar. lv 
uă etaje, echipate cu tranzistoarele 
T, şi T3 de acelaşi tip, asigură ampli- 
ficarea suplimentară şi corecţia de 
caracteristică de imprimare și redare, 
prin reacţie. negativă selectivă de 
frecvenţă, comutabilă. Tranzistorul 
T,, de același tip, serveşte pentru ac- 


ționarea unui indicator de nivel, 
cesar la imprimare. În sfi înșit, ţ 
zistoarele T; şi Te, montate în sche 
de oscilator în contratimp, asipi 
curentul de polarizare şi de şter 
Se folosesc tranzistoare pnp cu. g 
maniu de putere medie. Un redres 
simplu asigură necesităţile de. 
mentare a montajului, căruia j 
poate eventual adăuga, fără supra. 
dimensionare, un etaj final pentru a 
diţie în difuzor. Alimentarea mon 
jului se face la tensiunea de 12 V. 
variantă- casetofon portabil, amplifi 
catorul de imprimare-redare se po 
alimenta fără nici o modificare, 
tensiunea de 7,5... 12 V sau și la 6. V, 
prin modificări ale valorilor rezis 
țelor de polarizare din baza (ranzis 
toarelor. 
Analiza detaliată a montajului pu 
ne în lumină următoarele particu 
rităţi: intrarea peniru microfon. ș 


se face prin acecaşi bornă nor- 
tă DIN, cu trei contacte. În 
„ redare, pe acecaşi bornă se 
“şi tensiunea de ieșire audio, 
sară pentru trimitere în alt mag- 
fon care înregistrează, sau ampli- 
or de redare. Există şi o altă bornă 
sire pentru o cască sau etaj final 
rat. Tranzistoarele folosesc rezis- 
țe de sarcină și polarizare, de va- 
“ relativ mari, pentru obţinerea 
factor mare de amplificare. Tran- 
rul T, se va selecționa pentru.a 
n zgomot de fond cît mai re- 
“Condensatorul de la intrarea 
tajului are un rol di olu —- la 
rimare cu microfon, si primă in- 
ențele date de staţiile locale de 
„fără a afecta prea mult frec- 
tele înalte, iar la redare favori- 


s 


ză redarea frecvenţelor înalte prin 


onanţe pe care le realizează cu în- 


torul. dintre colectorul aceluiași 
anzistor şi masă înlătură posibili- 
țile de acroşaj al montajului. Prin 
mutație, baza tranzistoruiui T, este 
nectată la cursorul poiențiometru- 
i de nivel numai pe imprimare. La 
are, amplificarea se reglează nu- 
mai din volum — controlul amplifi- 
torului separat. După corecţiile co- 
utabile, de imprimare/redare, sem- 
nalul este trimis fie în capul universal, 
e la redare, la borna de ieşire. Tran- 
zistorul T, poate acţiona orice tip 
de instrument indicator de nivel cu 
dru mobil existent în comerț, Li- 
mita de lucru se obţine prin reglarea 
potențiometrului semiregiabii. 

În figura 2 este arătată modificarea 
care trebuie adusă circuitului de co- 
recție cu reacția negativă selectivă de 
frecvenţă, pentru ca magnetotonul, de 
concepţie mai complicată, să aibă 
corecții de frecvenţă corespunzătoare 
vitezelor de 4,75/05 şi î9 cm/s. Se 
oloseşte un comutator dublu cu trei 
oziţii, cuplat cu schimbătorul de vi- 
€ze al magnetofonului. Cu corecţia 
niţială, sistemul convine unui mag- 
„netofon cu viteza de 9,5 cm/s şi ac- 
ceptabil la 4,75 cm/s. Cu ajșitorul 
unui cap de mică impedanţă, de ca- 
etofon, de circa 100 Q, fie cu capete 
u dublă pistă sau pentru pairu piste, 
ot. de mică impedanţă, rezultatele 
int asemănătoare; se obțin curbe de 
ăspuns liniare, la. +3 dB între 50... 
8000 Hz la 4,75 cm/s, între 30... 
12.000 Hz la viteza de 9,5 cm/s şi 
"30... 20900 Hz la 19 cm/s. 
Tranzistoarele T,, To, T3 și Tu pot 
Îi oricare din seria BC 107... 109 sau 
similare, încapsulate în metal sau 
plastic. Tranzistoarele T, și Te sînt 
„de mică putere cu germaniu, de tip 
"AC 180 sau echivalente. Comutatorul 
imprimare-redare este de tip glisant, 
fie modificat cu ajutorul unui resort 
peniru reîntoarcere la poziţia redare, 


şurarea capului de redare. Conden- . 


fie unul tip glisant pentru apăsare. 
Acest comutator se cuplează -cu sis- 
temul mecanic al magnetofonului şi 
cu o clapă pentru biocare, pentru ca 
să nu se producă o ştergere a benzii 
din greșeală. Transformatorul de re- 
iea este preferabil să fie unul gata 
bobinat (din comerţ),de tip toroidai, 
care are un flux magnetic de scăpări 
minim. În caz că înfășurarea secun- 
dară nu are priză, se foloseşte o 
punte redresoare cu patru diode sau 
cu seleniu. Se poate bobina un trans- 
formator pe un miez de 3...4 cm?, 
eventual se poate rebobina secunda- 
rul unui transformator de sonerie. În 
acest caz îrebuie ca transformatorul 
să fie tatonat ca poziţie față de capul 
de redare, pentru minimum de brum. 
Diodele folosite la redresare pot fi de 
orice tip, cu joncțiune de redresare, 
de exemplu miniaturi Î N 4004. Mon- 
iajul functionează satisfăcător şi cu o 
singură diodă, în redresor monofazic. 
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primare nu depăşeşte 50 mA. Co 


colector 73 


Consumul ca adaptor pe poziţia ii 


densatoarele de filtraj trebuie să 1 
ziste la o tensiune de 25 V. Bobinaj 
oscilatorului esie înfăşurat pe o 
casă de ferită sau ferocart, tip.o 
cu diametrul exterior de 12... 161 
Primarul, notat cu 1, 2, 3, num 
2x30 de spire, bobinate cu sîrmmă, 
CuEm, diametru 0,25...0,3 mm. Se- 
cundarul are pe secțiunea 4.5 un 
număr de 80 de spire cu sirmă CuRm 
de 0,25 mm diametru, iar secțiunea 
5... 6 încă 50 de spire, cu orice tip de 
sîrmă izolată, cu diametrul mai mare 
de 0,1 mm. Prin branșarea în paralel 
cu secundaruil oscilatorului a unui 
condensator cu mică sau stiroflex de 
50 900 pF, frecventa oscilatoruiui este 
de circa 50 kHz. Pentru varianta cu 
trei viteze, acolo unde viteza. de 


19 cm/s reclamă o frecvență mai mare 
a oscilatorului, aceasia se obține în 
preajma a 75 kHz, cu un condensalor 


comutator 
. [57 
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Înalta fidelitate a aparaturii elec- 
troacustice nu trebuie tratată sa- 
parat, ci în corelaţie cu «valoarea» 
urechilor auditoriului. 

După unii specialişti” există 
auzuri absoiute și relative pe care 
în mod curent le numim ca avea 
ureche». 

Se poate vorbi de un «auz rela- 
tiv» cînd se pot recunoaşte inter- 
vale muzicale şi de un «auz abso- 
lut» cînd se disting note izolate. 
Auzul relativ este - indispensabil! 
în practica muzicală şi poate fi 


de circa 30 0099 pF. 

Punerea în funcțiune. Montajul se 
alimentează şi cu comutatorul plasat 
pe poziţia de redare; se trece la re- 
darea unei benzi preimprimate pusă 
pe sistemul mecanic al magnetofo- 
nului, care se modifică sau se con- 
truiește. Se reglează poziţia capului 
redare pentru audiţia cea mai 
ă. Se încearcă pe poziţia impri- 
dacă oscilatorul funcționează. 
indicat de ştergerea benzii și 
sibilitatea de imprimare. Se pla- 
cază potențiometrul de volum la 
"jumătatea cursei şi se vorbeşte la un 
microfon branşat la borna de intrare. 
La redare, programul trebuie să se 
audă clar. Restul operaţiilor de re- 
glaj constau în reglarea curentului de 


dobîndii de majoritatea persoane- 
lor prin exerciţii și educaţie. Auzul 
absolut, din contră, este foarte rar 
și constituie un atribut ai muzicie- 
nilor. Această calitate deosebită 
constă, în principiu, în a îi capabil 
de recunoaşterea şi identificarea 
unui sunet pur. 


Se poate spune deci că înalta 


fidelitate presupune un ansamblu 
de eforturi concrete ale tehnicie- 
nilor pentru prezentarea sunetelor 
cît mai aproape posibil de realita- 
tea fizică. Reproducerea de înaltă 
fidelitate a operelor muzicale, în 
zilele noastre, se face cu atita per- 
fecţiune încît s-ar putea vorbi chiar 
de o intervenţie în opera originală. 
* În crearea aparaturii specialiștii 
trebuie să ţină cont că urechea 


premagnetizare optim, în reglarea in- 
dicatorului de nivel de imprimare. 
Regiajele de precizie trebuie făcute 
cu ajutorul aparatajului audio de la- 
borator. Dar felul cum a fost con- 
ceput montajul prezentat scuteşte de 
reglaje  oneroase, totul trebuind să 
funcţioneze de la prima probă, chiar 
în lipsa aparatelor de măsură de pre- 
cizie. 

Etaj final pentru redare în difuzor. 
În figura 4 este arătată schema foarte 
simplă a unui etaj final de circa 3 W, 


peniru ca adaptorul-amplificator să 


poată fi utilizat ca magnetofon inte- 
gral. Se folosesc tranzistoarele T, — 
de acelaşi tip cu primele patru tran- 
zistoare —- şi tranzistoarele cu ger- 
maniu pereche complementară 


eiaj final redare 


„pune în funcţiune fără conectarea 


umană, în geneial, posedă 
de răspuns în frecvență infe 
aparaturii electronice Hi-F| (i 
20 kHz). 
Ținerii sesizează foarte 
sunetul emis de elemente 
baleiajul de linii din televi 
(15 625 Hz), pe cînd persg 
mature sînt insensibile la ace 
frecvenţă. 
Luînd ca element de refer 
urechea la 20 de ani, s-a const 
că la 30 de ani nivelul de 
pere a sunetelor de 17 kHz se 
cu 10 dB, la 40 de ani frecven 
maximă auzită este de 10 a 
cu o atenuare de 2% dB, i 
50 de ani cu greu se disting 3] kE 
totodată scăzînd şi sensibilitaţ 
auditivă cu 35 dB. 


AC 180 şi AC 181 sau similare, 
„pildă AD 161 şi AD 162. Schema e 
Clasică, singura grijă este de a nu 


fuzorului, care trebuie branșat în pe 
manență, altfel! tranzistoarele fi 
se pot distruge. Se reglează poten 
metrul semireglabil de 500 kO, pent 
ca între emitoarele tranzistoarelor. 
nale și masă să se măsoare tenisi 
de 6 V. Potenţiometrul de vol um. de 
ia intrarea etajului fina! poate fi. 
plat cu întrerupătorul general. Etaju 
final poate fi alimentat direct d 
redresorul amplificatorului adapt 
in caz că montajul va fi dublu 
pentru stereo — este necesar un a 
mentator adecvat. 


entru utilizări curente în măsu- 

ri se poate construi un oscila- 

de audioirecvenţă ce are ca 

ment de bază un circuit din 
741. 

tabilirea frecvenţei de oscilație 

ce din elementele cuplate între 


Montajul generează. semna! ce 
operă banda 80-—200 MHz. De 
marcat că acest generator poate 
modulat în frecvenţă cu un sem- 
nal de audiofrecvenţă provenit de 
la un mictoton. A 
- Bobina de: acord are 35 spire 
CuAg Do06 bobinate cu pas 1 mm, 
fără carcasă, pe un diaretru de 


înfășurarea de cuplaj ati 5 spire 
cu sirmă izolată, dispusă peste în- 
jașurarea de acord. 


Dozele ceramice se cuplează toi- 
deauna la ampiificatoare cu im- 
pedanţă de intrare mare, spre a se 
asigura reproducerea unei benzi 
"de frecvenţă largă, Această cerinţă 


ceri HI-FI. 

lementele din schemă asigură 
transmiterea unei benzi de frec- 
vene cuprinsă între 40 şi 20 000 Hz. 
"Tranzistoarele (pot fi și BC 109) se 
"selecţionează pentru zgornoi mic. 


se impune, în special, la reprodu- 


i 


ieșire și intrarea neinversoare. 
Amplitudinea semnalului esie a- 
sigurată de termistorul de 6000 
—1kN, 
Alimentarea se poate face cu o 
tensiune cuprinsă între 4 şi 12 V. 


1200pF 


420ka 
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Amplificatorul este conceput pen- 
tru picupurile prevăzute cu doze cu 
cristal; puterea amplificatorului este 
de 2 W, folosindu-se un difuzor de 
8 9. Pentru obţinerea puterii maxime 
este necesară aplicarea unui semnal 
la intrare de 350 mVef 

Schema amplificatorului prezintă 
unele particularități faţă de schemele 
amplificatoarelor audio obişnuite. 
Astfel, la intrare s-a folosit un am- 
plilicator diferenţial, iar tonul este 
reglabil datorită unei reacţii negative 
selective, separat pentru înalte şi 
joase. 

De remarcat, de asemenea, numă- 
rul relativ redus de piese incluse în 
schemă, inclusiv cuplajele directe în- 
tre etaje fără transformator. 

__ Prin această schemă s-a urmărit 
realizarea unui montaj economic a- 
decvat cerinţelor HI-FI, cu o putere 
care satisface audiţia într-o cameră 

„de locuit. 

Amplificatorul diferențial de la in- 
„trare este format din tranzistoarele 
Tu-T2. Semnalul este cules de pe po- 
tențiometrul P, (volum) şi aplicat pe 
baza lui T, prin C,-R3. Rezistenţa R3 
este introdusă în circuit pentru a pre- 
veni o eventuală amplificare a unui 
semnal perturbator de radiofrecven- 
ță. Baza lui T, este polarizată de re- 
zistențele R,-R,. 

În loc de o singură rezistenţă, s-au 
pus două în serie pentru a crea posi- 
bilitatea unui artificiu. Semnalul cu- 
les de pe emitorul lui T, se aplică 
prin condensatorul C, pe porţiunea 
între cele două rezistenţe (R,-R»). 

Se obţine astfel o reacţie negativă 
de curent (bootstrapping). Datorită 
faptului că semnalul cules de pe emi- 
tor are aceeaşi polaritate şi aproxi- 
matiy aceeaşi amplitudine cu semna- 
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lul aplicat pe bază, la capetele rezis- 

tenţei R> potenţialul semnalului va 

fi aproape identic. În acest fel se re- 

duce foarte mult curentul semnalului 

prin rezistenţă şi, implicit, creşte con- 

siderabil impedanţa de intrare a mon- 
- tajului. 


„Semnalul care apare pe colecte 
"lui T> este aplicat pe baza lui T;, car 
într-un montaj de repetor pe emito 
este folosit pentru adaptarea imp 
danţei relativ mari a colectorului d 
la tranzistorul T> la impedanța 
intrare mică a tranzistoarelor T 


ade o tensiune aproape constantă, 
stfel rezistența Rg poate fi conside- 
ată rezistenţă de sarcină pe emitorul 
tranzistorului Tau 

Căderea de tensiune pe tranzisto- 
rul Ta (montat cu diodă) asigură o 
tensiune mică de polarizare fixă, pen- 


modulare. De asemenea, acest tran- 
zistor asigură şi stabilizarea termică 
a curentului de repaus al tranzistoa- 
relor de la etajul final. Tranzistoarele 
complementare Ts-T6 sînt într-un 


Curentul de repaus al etajului final 
se reglează la 5-10 mA, în raport de 
calitatea tranzistoarelor. | 
Consumul  amplificatorului fără 
„semnal este de 18-20 mA și cîteva 


la etajul final. Pe tranzistorul a i 


tru evitarea distorsiunilor de inter-. 


montaj clasic în contratimp clasa B. 
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sute de miliamperi (în raport de vo- 
lum) în timpul audiţiei. 

Reglarea tonului în această schemă 
se bazează pe o reacţie negativă selec- 
tivă. Rezistenţa R,,. care asigură 
tensiunea de polarizare ă bazei tran- 
zistorului T, (intrarea inversoare), in- 
troduce şi o reacţie negativă. Dacă 
potenţiometrele pentru reglarea to- 
nului (P» pentru înalte şi P, pentru 
joase) sînt aproximativ în poziţia de 
mijloc, reacţia negativă este liniară 
pentru toate frecvențele. Schimbînd 
însă poziţia acestor potenţiometre, o 
parte a gamei de frecvenţe va fi șun- 


“tată la masă prin condensatorul Cs. 


Aceste frecvenţe, lipsesc din semnalul 
zare se introduce pe baza lui T>. În 
acest fel frecvențele selectate nu vor 
mai fi atenuate de bucla reacției ne- 


sati ele accentuîndu-se faţă de 
celelalte, care sînt atenuante. Astfel 
există posibilitatea reglării tonului 
după cerinţe într-un domeniu foarte 
larg, îmbunătăţindu-se totodată ca- 
litatea redărilor.. 

Se recomandă ca sursa de alimen- 
tare să fie montată într-o cutie sepa- 
rată, pentru evitarea introducerii bru- 
mului provocat de cîmpul de. disper- 
sie al transformatorului de rețea. 
Sursa nu are tensiune stabilizată prin 
măsurile luate (T, supradimeansionat, 
R,2 de valoare mică, Cuu-Ci, de 
valoare mare), tensiunea obţinută a- - 
vînd o stabilitate care acoperă cerin- 
țele montajului. 


Dispunerea pieselor în montaj este 
ilustrată în fig. 3. 


ia un semnal 


ă amplifica- 
uit corect şi linia- 


IV c 


E 


'dicator se conectează 


le tranzistoarelor finale 
său pe condensatorul de 


zorului. Dacă joncțiu- 
hea celor două emitoare va avea o 


tensiune pozitivă mai mică de 12V 
față de linia negativă, dioda lumi- 
nescentă (LED 1) va lumina, aver- 


pectiv prezența limitării. 
Funcționarea 


Ei 


tizind apariția distorsiuniior, res- 


iu, B-E, a 
ă tensiunea 
12 V, tran- 


zistorul T, nu condi 
în conducţie, polarizin 
ție și pe T.. Dioda 
LED 1 va lumina, a 


depăşirea valorilor aa 


Montajul se aliment 
sa de alimentare a amp 
Pragul de tensiune 


multe diode cu siliciu 


„anclanșare va creşte « 


ori numărul diodelor (v 


tot aşa în emitorul lui 


înseria o diodă Zener cu 
nominală adecvată sco 
2b). La virturi de. dinam 
va lumina pentru un. 
Pentru evitarea acestu 
pentru o aprindere dis 


„poate folosi varianta i 
figura 2 c. În emitorul lu 


seriază o diodă Zener cu o 
adecvată. Curentul diodei 
cente LED 1 se va regla 

aproximativ 10 mA, în ved 


exploatări sigure. şi 


ezvoltarea. civilizaţiei. nu . poata fi cpncopută. în afara istoriei marilor. descoperiri ale sur- 

de energie Descoperirea focului, domesticirea animalelor, dezvoltarea agriculturii, în. 
ţii motorului cu abur şi utilizarea cărbunelui şi. petrolului sînt importante pietre de hotar. 
are pas al progresului a adus și dramatice schimbări în felul de a trăi al omului. Sîntem mar- 

prezent, la un important transfer în utilizarea energiei, de la Chun petrol și gaz la noi 

e cunoscute sau încă ignorate. Pentru a preveni secătuirea resurselor existente, pentru a 

na confuzia legată de criza mondială d ei gie avem nevoie e cunoștințe și îndemi- 

pentru a folosi rațional energia valurilor 

Un mportani rol în această bătălie per 


ă iti similare, idei noi în 
ara în revista «Tehnium», 


lare, Pe seama unor asttel de in- a 

stalații pot funcţiona încălzitoarele ea 

de apă, incălzitoarele de aer, uscă- 
toriile, distilatoarele etc. 

Pentru constructorul amator, în. 

stalaţiile de folosire a potentialului 
„termic al radiaţiilor solare devin cu 
„atît mai interesante cu cit sint mai 

usor de construii, cu materiale a 

flate la îndemină, și, în special, dacă 

nu folosesc surse suplimentare 

Aa iai coni fecționarea 


GHEORGHE FaLEscu 


- ploatarea uriașului potențiai a e. . călzire au 
jnanaţiei Soarelui, numită obișnuit  torilor nat 
i. energie solară. < călzire, c 
Energia solară. devine utilizabilă ese 
„prin mai multe tipuri de conversii, 
. isură din care unele continuă să fie în 
nr mică. tre, diverse. faze de cercetare. Dar cele 
oluarea mediului ere mai atractive aplicații, prin aspec- nsta! 
ile sporite de on- tul tor de utilizare imediată, folosind se îi ( l, doua. căi: e- 
venţionali, al căr instalaţii simple și ieftine, sint dis-  fecti € ptarea selectivă 
endl este r pe  pozitivele care pot realiza direct a radia a 
planul de priorităț getice conversia termică a radiaţiilor so- a) : se poate tea 


irma dacă pe traiectul radiaţiilor so- 
lare, înainte ca acestea să atingă 
corpul ce urmează să fie încălzit, 
se interpune un vitraj (sticlă, plexi- 
gias sau folie transparentă de poli- 
etilenă). Prin aceasta se realizează 
un mare cistig termic: temperatura 
corpului aflat sub vitraj creşte ca 
și cum ar recepționa energia 2E 
(E fiind energia solară incidentă). 
b) Captarea selectivă a radia- 
țiilor solare se poate realiza prin 
acoperirea corpului ce urmează a fi 
încălzit cu un strat negru «optic 
selectiv», adică avind proprietatea 
de a absorbi o cit mai mare parte 
a energiei radiaţiilor și de a avea 
o radiație proprie cît mai mică. În 
practica de amator, acest lucru se 
realizează, cu bune rezultate, vop- 
sind corpul cu negru mat. Supia- 
punerea efectului de seră cu cel de 
captare selectivă va îmbunătăţi ran- 
darmentul de capiare a energiei so- 


lare, respectiv la o creştere a term- 


peraturii. corpului de încălzit. 

La baza circulației apei și aeruiui 
în instalațiile solare pasive stă prin- 
cipiul termositonului: apa sau aer- 
rul cu temperatura mai ridicată, di- 
latindu-se, devine mai putin densă 
și se ridică în partea cea mai de 
sus a sistemului de conducte şi 
incinte prin care se mișcă, 

Dacă se mai adaugă orientarea 
spre sud a elementelor active (a 
panourilor solare), cit si o. bună 
clare termică (pre? erabil i vată de 
se dispune de princi ipalele 

= â 


S 5 


Lie 
m eta d 
EBză 
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FE 

id 

zi 


avi înd e A pia ic 
600 ram, iar partea din spate se face 
din placaj gros, cu dimensiunile da 
800 x 6090 mm (fig. 1). Pe trei din 
părțile laterale, la distanța de circa 
15 mm de la una din marginile 
scîndurilor, se face un șănțulet 
. adînc de circa 10 mm şi lat de 
3 mm, pentru a putea introduce pe 


rioară a placăjuluba a fost a acoperi ită 
cu.o îo fol lie de aluminiu sau staniol, 

in cazul în care se urmărește 
construirea unui captator pentru o 
instalaţie ș permaneniă, pentru o mai 
bună izolare termică, pe placaj se 
va aplica, mai întii, un strat de spu- 


el placa vitrajului (sticlă sau plexi- - 


OFICII DM 


| alte fețe, fig. 2a). 
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mă poliuretanică sau vată de sticlă, 
peste care se aplică apoi folia de 
aluminiu. 

În cea de-a patra faţă laterală se 
fac două orificii, cu diametrul de 
circa 15 mm, prin care vor trece ca- 
petele tubului de cupru, care se va 
monta în interiorul cutiei captato-. 
rului. Centrul fiecărui orificiu se va 
afla la 15...25 mm de la marginea - 
feţei laterale (marginea. fiind cea 
care corespunde șanţurilor celor- 


Pe partea din spate, și anume 
lîngă cele patru colţuri și în mijloc, 
se vor fixa cu cuie 5 distanţiere din 
lemn (cuburi cu muchia de circa 
20 mm, fig. 2 b). Ele vor servi la sus- 
ținerea și distanţarea corectăa plă-. 
cii metalice (placa absorbantă sau 
receptorul) pe care va fi fixată ser- 
pentina de cupru. 

Placa absorbantă va fi, preferabil, 
din tablă de oţel galvanizată, cu. 
dimensiunile de 550x 550 mm. Se 
poate folosi și o tablă de cupru, dar. 
este mai costisitoare. 

Tubul de cupru, din care seva 
face serpentina capiatorului, va a-.. 
vea diametrul de 8...10 mm și o 
lungime de 480...500 cm. După ce 
tubul a fost îndreptat, se așază un 
capăt al acestuia pe placa de metai, 
lăsînd o lungime suficientă care să. 
treacă prin orificiul din faţa laterală. 
Ținînd cont de acest capăt de ra- 
cord (se face un semn pe tub), tu- 
bul se îndoaie în formă de U, ca în 
figura 3. Îndoirea se face încet pen- 
tru a nu turti tubul în părțile curbate. 
La îndoire se va avea grijă ca ser-. 
pentina să nu depășească margi-.. 
nile plăcii. La ultima îndoire se-po- 
trivește cel de-al doilea capăt de 
racord la orificiul din faţa laterală. 
Se urmărește ca serpentina să se 
așeze complet pe placa metalică, 
pentru că numai un contact foarte 
bun va asigura un transfer termic 
maxim. 

Apoi. serpentina se lipește cu 
cositor pe placă, în puncte distan-. 
țate cu cite 15 cm. Ansamblul placă 
absorbantă—serpentină se va vop-. . 
si cu negru-mat (se vor da două 
straturi de vopsea), iar după uscare... 
se va monta în cutie, fixind placa 
de distanţare cu ajutorul cuielor. 
Locurile în care au fost bătute cu 
iele se vor vopsi, de asemenea; e 
negru-mat. 

Pentru a tăia un geam care să 
potrivească în șanțurile cutiei, 
vor face mai întîi dimensionarea 
proba cu ajutorul unei bucăţi d 
carton gros. Geamul se va introdu-- 
ce prin glisare în locașul său, după . 
care se fixează cu holzșuruburi şi 
cea de-a patra față laterală (avind . 
grijă să fie scoase prin orificii ca- 
petele de racord ale serpentinei 


2 


(din cel folosit la serp 


„"d&Cupru). 

„ Pentru stoc 

„poate folosi un 
(butoiaș, canis 
(fig. 4). Pentru acea 

se lipesc două 


„vit figurii, prin 
circuitul de încălzi 
„torul captatorului. rezervor, se 
mai lipesc două racorduri: în par- 
tea superioară, cu 
cupru, se lipeşte un racord de circa 
60 cm, îndoit în formă de U, prin 
„care se scoate apa caldă, iar în 
partea de jos se lipește un racord 


ealizează 


din tub de cupru cu diametrul de 


mm (în partea opusă celor două 


orduri care fac legătura cu cap- << 
tatorul), pentru introducerea apei 
reci de la robinet. Racordul de apă 


„rece trebuie să aibă un robinet file- 
„tat pentru a putea face legătura cu 


un tub de cauciuc legat la o sursă 
„de apă rece, cu un robinet, de ase- 


menea, filetat. 


“După ce s-au făcut verificările de 


etanșeitate ale racordurilor, capta- 


torul se montează cu fața spre sud, 


| la o înclinare de 55...609, iar rezer- 


vorul, aşezat la un nivel superior 


captatorului, este racordat la ex- 
„tremităţile serpentinei prin inter- 
mediul unor tuburi de cauciuc sau 
astic (fig. 5). După ce s-au com- 
etat și celelalte racorduri cu tu- 
uri de cauciuc sau plastic, se um- 
e rezervorul cu apă, umplindu-se 


ind), potri- 


elași tub de 


felul acesta, instalația este gata de 


funcţionare, Într-o zi însorită, în 


scurt timp, apa din rezervor va a- 


junge la circa sa, şi va putea fi î 
. aaa 
„Pentru o insta ve Ciu ui. 


astfel şi i circuitul caoțatorului. în | 


lare. Încălzirea aerului î în ji 
Trombe se obţine prin trecerea 


peste o suprafaţă absorbantă, ca 


poate fi din orice material înnegrit 
(plastic expandat, placaj, zid d 


„beton sau cărămidă etc.). Pent 
„a avea un randament ridicat, fa 


i 


dinspre soare a plăcii absorba 
trebuie să aibă o suprafață rugoa; 
sau chiar cu mici obstacole (d 
asemenea, înnegrite). Aceste 
stacole pot fi părţi din cutii 
de conserve, şpan de alumin 
căţți de stofă etc. i 

Pe baza elementului Tro 
fi realizate captatoare solare 
în peretele casei, captatoare 
terestre, captatoare exterio 


rete. captator cu stocare termică, 
: temperatura m 
„ce peste rugozității sale. Cum be- 


““minisere etc. 
Captatorul zidit î în Derelele casei 


este o instalaţie. permanentă, care 
se aşază sub fereastra dinspre sud 


(fig. 6). Aerul rece trece prin faţa 


plăcii absorbante (metal, lemn sau 


plastic, îsi gri) ȘI, incaeindu a, 


; do ipisăizire a a a Dezavanta- 
i instalaţiei este acela că trebuie 
, magie cări i pe zidului casei, 


i! pu nopţii circuitul aerului se 
opreşte singur (aerul rece se așază 
totdeauna. în partea de jos a ele- 
mentului și nu mai permite circu- 
ația. aerului). 
Captatoarele pentru ferestrele o- 
rientate spre sud se pot confecţio- 


na din plastic expandat sau din 


placaj și vor fi înnegrite pe partea 
'expusă soarelui (fig. 7). Dacă va fi 
nevoie și de lumină, panoul se va 


face parţial, cu închideri pe părţile. 
laterale. În partea de jos panourile 


“vor avea fante cu dimensiunile de 


40X80 mm, la distanţa de 5-8 cm 
de extremitate, și vor ți prevăzute 


„ troducerea aeru 
iar în partea 
troducerea aerulu 


tonul (cărămida sau piatra de mun-. 
te), fără a avea calitățile de acumu- 
lare termică a apei (au circa 25%, 
din căldura masică a apei), este 
totuşi bun acumulator termic, zidul 


“încălzit în timpul zilei însorite pu- 


tînd ceda căldură şi după încetarea 
însoririi. : 

Minisera reprezintă o instalaţie 
solară relativ sofisticată, care poate 
servi atît la suplimentarea încălzirii 
unei încăperi alăturate ei, cit și 


“unei culturi vegetale de ornament 


sau utilitare. Dimensiunile se de- 
termină în funcţie de condiţiile lo- 
cale, esenţial fiind faptul ca orien- 
tarea miniserei să fie spre sud, cu 
o variaţie care poate. MIorge pină 
la +350, 

Cadrul miniserei se face din lemn, 


iar vitrajul poate fi din panouri de 
“sticlă sau din folie transparentă de 
polietilenă (fig. 10). În peretele ca- 


merei alăturate miniserei se prac- 
tică fantele pentru circulaţia aeru- 
lui: în partea superioară pentru in- 
ii cald în cameră, 
r ară pentru in- 
e în miniseră. 


irecționale (din. 


mensionate cu 


e, fixate numai în 


tate pe partea 
însorită. Acestea vor permite tre- 
cerea aerului rece numai dinspre 


„cameră spre geam. În partea de sus, 


panoul va fi mai scurt decit tocul 
erestrei cu 8...10 cm. Pentru fe- 


'restre relativ. mici, captatoarele pot, 


fi demontabile. 


O soluţie mult apreciată pentru . 


“încălzirea suplimentară a unei în- 
ăperi care are un perete spre sud 


constituie captatorul exterior. El . 
"este un element Trombe aşezat în- 
clinat (preferabil la 55%), montat sub 


fereastră (dacă există), unde s-a 
„practicat o deschidere dreptun- 
ghiulară adaptată captatorului (fig. 


), Deşi dimensiunile captatorului 


sînt arbitrare, pentru a suplimenta 
voile termice ale unei 

rafața activă a acestuia 

să fie între 25...50%, din aria 
podelei camerei. Construcţia cap- 


atorului se face asemănător celei 


a captatorului cu apă, adaptind di- 


[aa 


mensiunile (fără serpentina de apă). 
și montarea plăcii. ap sai Danie po-. 


rivit figurii. i 

Peretele captator cu stocare ter 
mică este un element de bază în 
aşa-numitele «case solare pasive», 
orientate spre sud. Din figura 9 se 
poate recunoaşte circulația aeru- 


ui prin faţa zidului, care, fiind înne-. 


e în palică image. vitraj, joasa 


pătrat de vitraj, 


poate menţine. 


temperatura d orul serei cu 


16...17%C în plus peste temperatu- 
“ra exterioară, pe timpul nopţii dintre 


două zile însorite. Pe timpul iernii, 


minisera poate asigura. o cultură 


de vegetale proaspete şi, totodată, 


suplimentarea cu circa 50% a în- 


călzirii camerei alăturate. 

O variantă interesantă a minise- 
rei, doar pentru a încălzi suplimen- 
tar o cameră cu peretele spre sud, 
o reprezintă montarea pe acest pe- 
rete, în exterior, a unei rame cu vi- 
traj, la distanța de 20...30 cm de 
perete. Marginile ramei sînt unite 
etanș cu peretele. În perete, care 
se va vopsi în exterior cu negiu- 
mat, vor fi practicate fantele pentru 
circulaţia aerului ca în cazul pre- 
cedent, prevăzute, de asemenea, 
cu clape de închidere, potrivit fi- 


gurii 11. 


instalaţiile descrise mai sus, con- 


- siderate a fi printre cele mai simple 


şi mai ieftine aplicaţii ale utilizării. 
energiei solare, pot fi adaptate și 


îmbunătăţite de constructorii ama- 


tori, folosind principiile de bază 


„care au fost prezentate. 


d . Li -. . 
Brerti dintre numărul electronilor 
excitaţi și al celor care revin pe 


“amor 


ă critică. 


sel), filarnentele tubului și starte- 
rul sînt conectate în serie cu sursa 
de alimentare. Starterul are doi e- 
lectrozi (cel puţin unul din bimetai), 
montați într-un tub de sticlă umplut 
cu un gaz inert. În repaus, elec- 
trozii sînt depărtaţi, deci contac- 
tele starterului sînt deschise. (A 
_nu se confunda: starterul nu este 
“un: mic tub cu neon, ci un comu- 
tor cu bimetal, avînd contactele 
tejate prin atmosfera de -gaz 
t) Un condensator montat în 
alel pe electrozi preîntimpină 
ducerea de paraziți în jur la 
ționarea contactelor. 

Atunci cînd alimentăm tubul de 
"la reţea, tensiunea aplicată depă- 
șește pragul starterului, între elec- 
trozi se produce o scînteie, iar 
căldura degajată astfel deformează 
bimetalul, ducînd la închiderea con- 
tactelor. Curentul de scurtcircuit 
traversează bobina L și filamentele 
tubului; acestea din urmă se încăl- 
zesc și emit electroni. între timp, 
bimetalul “se răcește şi revine în 
poziţia normală, deschizînd din nou 
contactele. Această întrerupere 
bruscă a curentului provoacă apa- 
riţia unei tensiuni mari (de auto- 
inducţie) la bornele bobinei L, deci 
şi între capetele tubului. Dacă io- 
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nizarea anterioară a coloanei ga- 
zoase (cît timp au fost încălzite 
filamentele) este suficientă, aceas- 
icată duce la amor- 
e regulă însă, sînt 
multe închideri și 
ontactelor starte- 
amorsare (traduse prin 
ărătoare ale tubului). 
Atunci cînd tubul funcţionează, 
tensiunea la bornele sale este in- 
ferioară valorii de prag a starte- 
rului, astfel că fenomenul nu se 
mai poate repeta decit după o în- 
trerupere a alimentării. 

Pe parcursul stabilirii regimului 
normal de funcţionare, rezistenţa 
coloanei gazoase din tub scade 
treptat (avansează gradul de _io- 
nizare). Ea ar putea duce la creş- 
terea periculoasă a curentului, dar 


y 


necesare mai: 


acestui lucru i se opune impedanţa. 


bobinei L, care limitează curentul 
la valori acceptabile. 

Există la ora actuală și tuburi cu 
amorsare. instantanee, dar nu ne 
vom ocupa de acestea, deoarece 
montajul propus mai jos asigură, 
oricum, amorsarea instantanee. 

Principiul schemei (fig. 2) este 


clasic. Plecînd de la tensiunea de 
12 V, cu ajutorul unui oscilator se 
produce tensiunea alternativă cu 
frecvenţa de cca 20 kHz, care, prin 
transformare ridicătoare, este adu- 
să la un nivel de ordinul sutei de 
volţi. Ia 

Avantajele alimentării tuburilor 
cu tensiune alternativă de frecvenţă 
ridicată sînt: amorsare mai rapidă; 
lumina emisă mai stabilă; gabarit 
redus al transformatorului ridică- 
tor de tensiune..-- 

Bineînţeles, tranzistorul utilizat 
în oscilator trebuie să admită astfel 
de timpi reduși de comutație (un 
2 N 3055, cu £-=1,5 MHz «merge» 
foarte bine). . 

Schema mai are avantajul de a 
permite renunţarea la alimentarea 
filamentelor, tubul conectîndu-se ; 
la cîte un singur terminal de fiecare 
parte (fig. 3). Nici absenţa droselu- . 
lui nu constituie un pericol, limi- 
tarea curentului absorbit de tub 
făcîndu-se prin polarizarea adec- 
vată a tranzistorului. 

La punerea montajului sub ten- 
siune, tubul nu este ionizat, deci 
convertizorul nu are sarcină. In 


consecinţă, la prima blocare a tran- 
zistorului, tensiunea crește foarte 
mult în înfășurarea primară (Np), 
putind străpunge tranzistorul. De 
aceea, este obligatorie folosirea 
unui tranzistor cu tensiunea direc- 
tă maximă admisă de cel puţin 60 V. 


R,„, R2 și R3 pot fi retuşate experi- 
mental, în funcție de performanţele 
tranzistorului. Toate rezistoarele 
vor avea însă puterea de cel puţin 
1W. - 

“Am lăsat la urmă partea cea mai 
migăloasă, anume realizarea trans- 


Pentru un raport de ridicare Ns/ 
Np=10, tensiunea secundară poa- 
te atinge (la conectarea alimentării) 
500—600 V, valoare suficientă pen- 
tru amorsarea instantanee a tubu- 
rilor de. mică putere. 


formatorului (fig. 4). Acesta folo- 
sește ca miez o bară de ferită P 10, 
lungă de cca 6 cm (tăiată dintr-o 
bară de antenă de la radiorecep- 
toare). Înfăşșurarea primară Np şi 
cea de bază Nb se bobinează în 
„„acelaşi--sens;-iar înfășurarea se- 
„cundată Ns în sens contrar. Cape- 
“tele bobinelor trebuie. imobilizate 
„foarte bine. pentru a nu «fugi» în 
„timpul bobinării sau după (de e- 


ȘI 
consum minim dle Cite (se face 
un compromis). Cu datele din sche- 
mă s-a măsurat un consum de cca 
12 A (la 12 V) pentru un tub fluo- 
rescent de 14 W. Desigur, valorile 


Principalele reguli de formare şi 
scriere a unităţilor SI sînt: 

— denumirile unităţilor de măsură 
se scriu cu litere mici (exemple: 
metru, newton, amper, candelă), cu 
excepția cazurilor în care propozi- 
țiile sau frazele încep cu aceste de- 
numiri ; 

-— simbolurile unităților de mă- 
sură se scriu cu litere romane drepte, 
„mici, cu excepţia celor a căror de- 
numire derivă din nume proprii şi 
se scriu cu litere mari (exemple: 
simbolul metrului este m, iar simbo- 
lul amperului este A); 

— simbolurile unităţilor de mă- 
sură nu sînt urmate de punct decit 
în cazul în care acesta face parte din 
punctuaţia textului; 
|. — denumirile unităţilor de măsu- 

ră, alcătuite sub forma unui produs 
de unităţi, se scriu cu liniuţă de unire 
între unitățile respective (exemple: 
newton-metru, kiloohm-metru, lu- 
men-secundă); 

— simbolurile unităţilor de măsu- 
ră, alcătuite sub forma unui produs 
de unităţi, se pot scrie sub una din 
formele următoare: ab, a b, a.b sau 
„ab, a şi b fiind simbolurile unităţilor 
de măsură cu ajutorul cărora se for- 
mează noile unităţi de măsură (de 
exemplu, simbolul unităţii newton- 


xemplu, se string cu aţă). Intre în- 


fășurări, ca şi între straturile bobi- 
nei Ns, se pune cîte un strat izola- 
tor (hîrtie cerată de transformator 
sau chiar scoci). De asemenea, 
peste bara de ferită se pune în 


metru se poate scrie astfel: Nm, 
N m, N.m sau N:m). În cazul în 
care simbolul unei unităţi de mă- 
sură coincide cu simbolul unui prefix, 
se alege forma de scriere prin care 
se evită o eventuală confuzie (simbo- 
lul unităţii submultiplu milinewton- 
metru se, scrie, spre exemplu, sub 
forma mN.m şi nu sub forma mNm); 

— denumirile unităţilor de mă- 
sură, alcătuite sub forma unui ra- 
port de unităţi, se scriu cu prepozi- 
ţia «pe» între unitățile de la numă- 
rător și unităţile de la numitor 
(exemple: metru pe secundă la pă- 
trat, milivolt pe metru, unu pe ohm); 

— simbolurile unităţilor de măsu- 
ră, alcătuite sub forma unui raport 
de unităţi, se scriu cu linie oblică 
sau orizontală între simbolurile uni- 
tăților de la numărător și simbolu- 
rile unităţilor de la numitor sau sub 
forma unor produse cu factori la 
puteri pozitive şi negative (exemple: 
m/s sau m.s”!, N/m? sau N.m'?, 
1/8 sau st. 1). În cazul în care uni- 
tăule de măsură, alcătuite sub forma 
unui raport de unități scris cu linie 
oblică, au numitorul constituit din- 
tr-un produs de unităţi, se foloseşte 
una din următoarele forme de scrie- 
re: ori produsul simbolurilor de la 
numitor se scrie între paranteze, ori 
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prealabil un strat izolator, care nu 
va permite spirelor să alunece. 

Este posibil ca la unele tipuri de 
tuburi (cu puterea pînă la 14:W) 
numărul de spire din secundar:să 
nu reprezinte situaţia optimă. De 
aceea se recomandă realizarea 
bobinei Ns de 500—600 de spire, 
cu prize intermediare la 300, 400 
și 500 de spire, alegînd varianta 
care dă rezultatele cele mai bune. 
Capetele firelor vor fi bine izolate 
după ieșirea din bobină (cu tub 
varniș). 

- Să nu vă speriaţi de numărul 
mare de spire din înfășurarea se-_ 
cundară: bobina nu iese deloc mare. 
şi întregul montaj încape într-o cu- 
tie de dimensiunile unei lanterne, 
cu radiatorul pe una din. fețe; se 
subințelege, contacte bune şi cit 
mai multe găuri de aerisire pentru 
răcirea prin autoventilație. 


simbolurile unităților care alcătuiesc 
raportul se scriu sub forma unui 
produs de simboluri cu factori la 
puteri pozitive şi negative |exemple: 
J/(kg.K) sau J.kg 1.K 1; W/m.K) 
sau W.m 1.K 1]; 

— pluralul denumirilor unităților 
de măsură se formează după: regu- 
lile de formare a pluralulii substan- 
tivelor în limba română, în cazul. 
unităţilor alcătuite sub forma unui 
produs sau raport de unităţi aceste 
reguli aplicîndu-se primei unităţi a 
produsului, respectiv primei unităţi. 
de la numărătorul raportului (exem- 
ple: secundă — secunde, hertz — 
hertzi, volt — volţi, megâwatt. --- 
megawaţi, newton-metru — newtoni- 
metru, joule pe kilogram-kelvin —- 
jouli pe kilogram-kelvin, lux — lucși); 

— simbolul unităților de măsură 
nu ia formă diferită la plural (exem- 
ple: 1 m—2m;lA-—20A;1Kk-— 
1200 K; 1 Im — 2 500 Im); 

calculele cu unităţi de măsură 
se fac, de regulă, numai cu ajutorul 
unităţilor fundamentale, suplimenta 
re şi derivate ale Sistemului Interna- . 
ţional, nu şi cu al multiplilor şi sub-. 
multiplilor zecimal: ai acestora 
(exemplu: se scrie U = RI = 5.10. 
4.1075 A şi nu U = 5 ko4 mA) 
Utilizarea în calcule în același timp 
a multiplilor şi submultiplilor unită- 
ților SI şi a unităulor SI poate, pro- 
voca erori; 

— valorile mărimilor fizice se ex- 
primă, în general, în unităţile de 
măsură ale căror valori numerice 
sînt cuprinse între 0,1 şi 1 000 (exem- 
ple: 0,12 m; 1,3 N; 3,2 A; 125;7C; 
890 cd/m?). 


“Doe perlat 


În vederea aprecierii corecte a pu- 
terii unei amenajări pentru o micro- 
hidrocentrală, trebuie cunoscută pu- 

„terea hidraulică disponibilă la acea 
amenajare. Pe baza acesteia se aleg 
agregatul şi generatorul electric. Tre- 
buie ţinut cont că puterea electrică 
reprezintă o anumită parte din pu- 
terea hidraulică disponibilă (cca 50- 

dl) A funcţie. de zanslamentul, insta-. 


___Simplă, la îndemîna oricui, pentru 
determinarea Pee 
“ponibile. eat 

Amintim, mai jos, relaţia de cajeul 
pentru puterea hidraulică: 


= PEQEH_ 981: QH-(kW) 
Ă 102 să ” 


unde 
P, = puterea hidraulică în kW; 


p_ = masa specifică a apei în 
kg/m5; 

8 = —- accelerația gravitaţiei 
(9,81 m/s”); 


Q == debitul în _m*/s; 
H == căderea în m. 


Se observă din relaţie că trebuie 


cca.3m 


Vă prezentăm mai “jos o metodă 1-a «L> și «H», unde: «L» este lă- 


„țimea.. deversorului şi «H» este dis- 


î. ae Vorsb ului 


să cunoaştem cele două mărimi: de- 


bitul și căderea.. 


MĂSURAREA DEBITULUI 
Cel mai simplu mijloc pentru apre- 
cierea debitului este deversorul cu 
perete subţire, prezentat în figura 1. 
Pe o riglă gradată, plasată la un 
metru în amonte de deversor, se mă- 
soară înălțimea «h» a apei față de 


„rigla. orizontală de referinţă. 


Se. determină, de asemenea, mări- 


iglă la nivelul liniei zero 


În tabelul 1 se dau debitele cores- 
punzătoare diferitelor adîncimi ale 
apei (H-h) pentru un deversor cu lă- 
țimea L=l m. 

EXEMPLU DE CALCUL: 

L=15 m; H-h=0,14 m 

Pentru H-h=0,14 m rezultă 

q=93 l/s. - 

Debitul: Q=Lxq=1,5x93= 

= 139,5 1/s=0,1395 m3/s /s. 


MĂSURAREA CĂDERII 


O metodă simplă pentru determi- 
narea căderii unei viitoare micro- 
hidroamenajări este prezentată în 
schiţa din figura 2. 

_ Sînt necesare pentru aceasta o ri- 


Ogiinda medie 
a apei de jos 
(aval) 


Nivelă cu apă 


„Riglă 


=ld m; 


„obținem puterea hidraulică dispo- 


'sus se referă la aceeași amenajare, ai 
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glă de cca 3 m lungime, o riglă gra- 
dată de 1,5-2 m, un număr oarecare 
de țăruşi şi o nivelă cu apă. Țăruşii 
de lemn se bat în pămînt la un in- 
terval de 3 m între ei, după care se 
măsoară diferenţele de nivel h., h;...h,, 
Dacă se încep măsurătorile de la 
oglinda de sus a apei, atunci o dife- 
rență de nivel «h» este pozitivă, dacă. 
pasul următor este mai jos, va fi ne- 
gativă dacă următorul pas e mai sus. 
faţă de cel precedent. E 

Se adună algebric aceste mărimi și 
rezultă căderea «Hy». : 

EXEMPLU DE CALCUL: 

Pentru schema din figura 2 au re- 
zultat valorile: 


pozitive: x = h>+ha+h,+hs+ 
+ he + h3+ ha == 1,25+ 1,654+ 1,284 
+ 1,14+0,844+0,68+0,88 =-7DP m; 

negative: y=h, +ho= 0,59+0,71= 


căderea: H=x—y :642 m. 
În final, înlocuinc. în formula dată 
debitul şi căderea determinate de noi; 


nibilă. 
Dacă cele două exemple de mai. 


rezulta: 
P,= 9,81: 0,1395 -6,42= 8,78 kW, 


Oglinda medie 
a apei de sus 
(amonte) 
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„un rezultat aritme 
-terminat--de. o anun 
„dispunere a drept 
ghiurilor de sus. - 
- dispuneţi aceste dr 
unghiuri pentru a: g; 
umărul care. lipseș 


- Careul din care lipseş- 
te. un număr, reprezintă 


„Cercul. din. care. lip 
seşte. un număr repre 
zintă un rezultat aritir 
tic, Găsiţi numărul cari 
„lipsește și modul de-de 
plasare al  ceiorlalte 
cercuri, 


a mist 


În vederea asigurării unor echi-  (C.C.S.I.T.E.H.) Reșița s-a con-. 
pamente adecvate pentru acestea,  ceput şi realizat un microhidro- 
la Centrul de cercetare științifică agregat de largă utilizare, simboli- 
și inginerie tehnologică pentru e-  zatM.L.U. 0,25, pe care-l prezentăm 
chipamente hidroenergetice cititorilor. Acesta face parte din 
gama tipizată de 11 microhidro- 
agregate concepută la Reşiţa. 

In figura 1 se prezintă o secţiune 
prin microhidroagregat, evidenţi- 
ind principalele subansambluri şi 
soluţii constructive. Acestea sint: 

1) camera spirală, cu secţiune. 
circulară de forma unui melc, se 
leagă de conducta de aducțiune 
la microhidrocentrală (diametrul 
300 mm) prin intermediul unei vane 
iar funcțional creează un moment 
cinetic curentului de apă înaintea 


Li [.] 8 
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rotorului; 


12 palete, acţionat manual, are 
menirea să preia curentul de apă 
de la camera spirală şi să-l dirijeze 
spre paletele rotorului; 

3) rotorul turbinei, avind 4 pale- 
te, transformă energia cinetică a 
apei în energie mecanică la arbore; 

4) tubul de aspirație, drept sau 


2) aparatul director cilindric cu 


(NY 
11 Sal | 

10|-— 
eh SE A 
8|-— 
sale 
6| L 
5 

3 


UN 
O 


curbai, are rolul de a conduce apa 
de la rotor în canalul aval al micro- 
hidrocentralei; 

5) generatorul, de fapt un motor 
electric asincron, antrenat de tur- 


bină la turație suprasincronă, ce 


debitează energia electrică pe re- 
țea,; 

6) cuplaj cu bolţuri, care poate 
fi și volant, pentru antrenarea di- 


78 9 10H]m] 
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- Pentru funcţionarea acestuia în re- 


rectă a generatorului de către tur- 
bină. 

Microhidroagregatul a fost:exe- 
cutat în atelierul de microproducție 
al C.C.S.I!.T.E.H., încercat în labo- 
rator și montat în microhidrocen- 
trala Globu-2 din judeţul Caraș- 
Severin. 

Figura 2 prezintă schiţa ansam- 
blului ce caracterizează centrala, 
unde alături de microhidroagregat 
se observă vana de protecție și ta- 
bloul electric, prevăzut cu apara 
tură de comandă, măsură și control. 

Microhidroagregatul funcţionea- 
ză cuplat la rețeaua naţională și, în 
funcţie de căderea disponibilă și 
debit, asigură puteri electrice la 
bornele generatorului conform ca- 
racteristicilor prezentate în figura 3. 


țţea izolată, este necesară echipa- 
rea cu un regulator de turație-pu- 
tere, la realizarea căruia se lucrea- 
ză în prezent şi care va permite ex- 
tinderea utilizării sale în noiie.con- 
diții. 


În întreaga lume a crescut intere- 
sul față de valorificarea energiei 
eoliene. Au fost construite motoa- 

„re eoliene şi chiar centrale eoliene. 
Prezentăm în continuare o instala- 
ție eoliană deosebit de interesantă 
și utilă. Cînd vintul este slab şi 
deci numărul de turaţii ar trebui să 
scadă, arcurile atașate de palete 
le întorc pe acestea cu întreaga su- 
prafaţă spre vint (desen 1/A). Odată 
cu intensificarea vintului, numărul 
de turaţii creşte, dar în acest caz, 
paletele, sub acțiunea forţei centri- 
fuge, se string (se adună), adică 
scade suprafața de contact cu cu- 
rentul de aer (desen 1/B-C). In ca- 
zul unui vînt puternic, roata se în- 


virte foarte repede, iar paletele se 
închid complet (fig. 1/D), ceea ce 
duce la reducerea totală a supra- 
feţei eficiente și automat și la în- 
cetinirea funcţionării motorului. 
Altă caracteristică avantajoasă 
este aceea că, datorită suprafeţei 
mari și unei forme potrivite a pale- 
telor, e! valorifică bine și un vint 
mai slab. Vîntu! care atinge nemij- 
locit paletele și curenţii de aer for- 
maţi între ele exercită în toate ca- 
zurile o mare presiune rotativă 
(fig. 2) şi, în acest fel, între cilindrul 
roții de vint și dinam poate îi in- 
clusă o transmisie. ă 
Construcţia trebuie începută cu 
elementul cel mai important, cu 


(DUPĂ „EZERMESTER 


pregătirea paletelor turbinei. Cele 
patru palete formează împreună un: 
cilindru înalt de 1000 mm şi cu 
diametrul de 960 mm (fig. 3). În 
total deci avem nevoie de o placă 
elastică de 1000 mm lățime și 
960x 3,14==3 014 mm lungime. În- 
trucit paletele sînt supuse intem- 
periilor, cel mai potrivit material 
ar fi o placă de aluminiu (dural) 
groasă de 1,5-2 mm. Paletele, odată 
croite, trebuie fixate jos, sus și la 
mijloc, cu niște bucăţi circulare de 
lemn sau alt material (fig. 4, 5). Mai 
bun este un lemn tare, dar se poate 
utiliza şi scîndura de brad. Fixarea 
se face cu cuie de lemn de 3x25. 
Paletele poi fi ferite de coroziune 


și prin vopsire; dar ele irebuie să 
„fie cît mai uşoare. În punctele de 

întăritură se fac orificii pentru fixa- 
rea cilindrului de rotire, a arcului 
de reglaj și a bratului de conducere 
(fig. 5), urmind să pregătim apoi 


9 30,3 
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suportul (fig. 7). Sint necesare 2 
bucăţi, dar dacă paletele sînt foarte 
rigide, este bine să fie și un al 
treilea pentru mijlocul paletelor. 
Crucea suportului de sus și de la 
mijloc se confecţionează din tablă 
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| me se numără cel ins 

| Primăria oraşului Cope 
“Danemarca, C 
14000 de. piese, acest. 0 
| indică şi mişcarea ast 
tru un ciclu atingîndu-se 
: dada de: 25 ARS de a 


: > Cuo. precizie. mai 
"o-secundă la fiecare 
"de ani măsoară timpul 
| laţie compusă din doi. 
eneniă cu Aaropen at 


de oţel 80x5 mm; crucile se- prind 
prin sudare. Suportul de jos este 
asemănător cu celelalte două, dar 
pentru “că pe acesta se sprijină 
paletele, el trebuie întărit (fig. 8). 
Urmează apoi confecţionarea dis- 
pozitivului de sincronizare. Acestă 
se fixează pe crucea de suport d 
jos sau de mijloc și e! are rolul 
a menţine unghiul! dintre pal 
constant. Paletele se pot mişca 
mai în același timp. Crucea de o 
groasă de 5 mm este bine să 
confecționată dintr-o singură bu 
cată, celelalte pot îi sudate din 2 
bucăți. În mijloc este bine să fie 
instalată o piesă care să reziste la 
frecare. 

Tot din tablă de oțel de 5 mm 
“grosime se croieşte și crucea mică, 
de suport (fig. 9). a 

Postamentul se construieşte op- 
tim din elemente glisante; dimen- 
siunile postamentului mic se văd 
în figura 10. Pe virtul și pe întări- 
tura de la mijloc înșurubăm cîte o 
plăcuţă de oţel groasă de 5 mm și 
pe acestea fixăm lăcașurile sferice. 

Turbina eoliană învirte, prin in- 
termediul unei curele, un dinam 
de 12 V, în tampon cu un acumula-: 
tor și un ieleu regulator de la 
autoturismul «Skoda»-1 000 sau se. 
poate monta un alternator. 

in cazul vîntului de 30 km/oră se 
vot obține 700 W. 
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9 Pentru a avea căldură în apar- 
tament nu utilizaţi arzătoarele de 
gaze din bucătărie. Procedeul im- 
plică o folosire neraţiorială a com-: 
bustibilului, iar ardersa excesivă 
a gazelor este dăunătoare prin . 
producerea în cantități mari a ga- 
zelor toxice. 

& Un arzător menţinut timp în- 
delungat în stare necorespunză- 
toare poate duce la scăderea ran- 
damentului termic pînă la 25%. 
Randamente scăzute se produc și 
la sobele care au zidăria interioară 
şi cahlele deteriorate. 

9 Pentru evitarea pierderilor de 
căldură la aragaz este recomandat 
ca flacăra să nu depășească vasul 
pus pe foc. Un foc prea mare pro- 
duce un consum excesiv, precum 
şi afumarea cratiţelor, oalelor, ceai- 
nicelor etc. De asemenea, nu se 
recomandă utilizarea separatoa-. 
relor sau suporturilor de tablă în- 
tre foc şi vasul ce trebuie încălzit. 

E Pentru a optimiza funcţiona- 
rea frigiderului pe timp călduros și 
pentru a realiza o economie de 
energie, amplasați în spatele aces- 
tuia un mic ventilator ce poate fi 
acționat de un motor de picup. 
Ventilarea  radiatorului sporește 
randamentul agregatului frigorific. 
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Motorul eolian, în actuala criză 
energetică, revine ca o soluţie e- 
conomică, cu largi posibilități de 
aplicare. 

În cele ce urmează vă prezentăm 
un sistem de pompare pentru apă, 
care are avantajul de a nu fi in- 
fluenţat prea mult de intermitența 
vintului. Motorul are la bază rotorul 


zentat în figura 1. Acest rotor, cu 
montare verticală, nu depinde de 
direcţia vîntului; se remarcă în fi- 
gura 3 cele două moduri în care 
vintul provoacă rotirea; direct prin 
presiune și indirect prin reacția in- 
dusă în cea de-a doua jumătate a 
rotorului. Construcţia dublă, două 
rotoare identice cuplate, permite o 
funcţionare lină și constantă. Ro- 
toarele se defazează la 90%. 

In figura 2 este prezentată sche- 
matic instalaţia de pompare com- 
pletă. Se pot deosebi cele două 
sectoare ale rotorului (1 și 2), axul 
rotorului (3), făcut, în general, din 
țeavă, suporturile de prindere (5, 
6, 7), realizate cu rulmenţi axiali- 
radiali, precum și mecanismul de 
manivelă (9). Ca elemente anexă, 
menționăm ancorele (11) din cablu 
de OL torsadat, axul inferior (4), 
inelul de rodanţă (10), care leagă 
cablul de transmisie (12) din oţel 
elastic cu manivela. Dacă putem 


lui Savonnius. Rotorul este pre- - 


obţine rulmenţi de | 
maniveia se poate re 
minarea axului infer 
sistemului din figură cu un el 
ment de pedalier de la o biciclei 
veche (pedala cu pinion).-Det 
de construcţie sint, în general, li- 
bere, noi recomandind aici numai 
faptul că rotorul se poate face atit 
din tablă subțire cu cadrul din ţeavă 
de OL sau lemn, cît și din pînză 
tare, în care caz sînt necesare pen- 
tru menţinerea formei unele sirme 
pe profilul rotorului de care se 
coase pinza. Această soluţie are 
avantajul reducerii greutății și a 
costului, dar implică vopsirea în 
ulei a pînzei pentru a împiedica pu- 
trezirea. Dealtfel, întreg motorul 
eolian trebuie vopsit cu atenţie, ţi- 
nînd cont de faptul că lucrează în 
aer liber. 

Mișcarea de rotaţie a rotorului se 
transformă într-o mișcare de trans- 
lație pe verticală necesară pentru 
acţionarea pompei, printr-un me- 
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pom me 


FIGURA3 


și înlocuirea 


riale inferioare (de exemplu cu sir- 


FIGURA 4 


mă de OL zincat de 4 mm). 

Mecanismul canadian este for- 
mat din două sectoare de cerc, a- 
proximativ de acelaşi diametru, so- 
lidare între ele (13 și 14), care se 
montează pe un cadru propriu (15). 
Cablul de transmisie, prelungit.cu 
sîrmă tare, coboară în puţul (16). 
Ancorele -se fixează de un butuc 
(17, - 

Detaliile constructive mai im- 
portante sînt descrise de figurile. 
4-9. În figura 5 este arătat sistemul 
de construcţie cu rulment a piesei 
intermediare pentru legarea cablu- 
iui de manivelă. Piesa se obţine prin 
sudarea rulmentului (22) cu un: co- 
lier (23) de piesa suport (24). Axul 
manivelei (21) trebuie să fie potrivit 


FIGURA 5 


ea fl rulmentul (22) pentru a nu avea 
joc. Cablul (12) se cuplează cu aju- 


„torul unui inel de rodanţă (25), care... . 
- ormat de cablu la trecerea prin ori- 


obţine prin matisarea  inelulu 
ficiu. Fixarea capătului de cabiu 
(formarea buclei) se face prin tor- 
sadare și strîngere cu coliere cu 
șurub, de tipul celor utilizate la ca- 
blurile electrice aeriene. 

În figura 6 este prezentat modul 
de construcție a sectorului pentru 
«canadian». Pentru simplitate, el 
se face din lemn, în trei sau mai 
multe straturi. Segmentele de lemn 
(14 sau 13) se montează prin lipire 
și șuruburi, după ce, prin practi- 
carea unei tăieturi corespunzătoa- 
re, am îngropat inelul terminal al 
cablului (28, fig. 7). Pentru fixare, 


prin inel și plăci se trece un șurub 
de diametru mare. Diametrul sec- 
torului-(0-1-va-fi de circa 400 mm. 


Unghiul sectorului se determină 


cu relaţia: 
(radiani) aa lu bi 
îr d 
unde | este lungimea cursei pisto- 
nului. Este evident că același dia- 
metru va fi necesar și pentru ma- 
nivela motoare (9). 

În figura 8 este arătat modul de 
construcție a butucului de ancoră. 
Corpul din lemn impregnat (31) este 
străbătut de un șurub cu ureche 
făcut din fier beton de 10 mm -(30). 
Acesta se fixează 'cu o șaibă (32) 
și o piuliță corespunzătoare filetu- 
lui ce îl putem obține. 


„piate între ele de 20 mm. Grosimea. 


strîngere (42 și 45) şi o piuliţ 


' dent că prin acest sistem pistonul, 


Mai multă atenţie vom acord: 
pentru construcţia pompei, care 
are unele particularităţi. Construe 
ţia cu pompă submersă a fost alea. 
să pentru calitățile superioare p 
care le are față de pompa cu absorb 
ţie. În plus, sistemul submers aș 
și un randament superior. 

Să analizăm în figura 9 piesei 
principale ce formează pompa. | 
figură nu au fost prezentate detali 
complete de execuţie, ele depin 
zînd de materialele ce se pot obţ 
și de dotarea existentă în atelie 

Pistonul pompei (35) are un dia 
metru util de 80-100 mm. La capătu 
superior are un ochi pentru legare 
cu transmisia (34). După deta 
din figura B, se vede că parte 
metalică a pistonului are un diame-.. 
tru cu puţin inferior diametrului . 
țevii pompei (39), fiind acoperit de. 
o placă din cauciuc tip microporos. 
(43). În placa metalică se fac cîteva 
orificii de 10-mm diametru, la circa 
10 mm de margine, dar nu mai apro- 


plăcii (44) este de circa 10-15 mm... 
Se mai folosesc două șaibe d 


dublă de stringere (46). Este ev 


include și supapa de admisie. Cînd 
pistonul coboară, apa ridică mar- . 
ginile piesei de cauciuc și pătrunde. 
în spaţiul de deasupra pistonulu 
Cînd acesta urcă, placa de cauciuc. 
astupă orificiile, obținind pompa- 
rea. O construcție similară serveşte 
pentru supapa de ieșire (figura C). 
Aici numerotarea este: 40) placa 
metalică cu orificii; 37 și 49) plăcile 
de stringere, care au orificiul inte- 
rior mai mare cu 10 mm în diametru 
faţă de tija pistonului, 38) placa de 
cauciuc. Pentru fixare se folosesc. 
mai multe şuruburi M4 situate cir- 
cular. Plăcile de stringere se fac cu 
un diametru care să permită jocul 
plăcii de cauciuc sub acţiunea apei. 
Se mai pot detalia. următoarele 
părţi componente ale pompei: 38) 
capac superior al pompei; 41) r 
sort de compensare; se alege cu o 
formă uşor conică astfel încit să 
nu se sprijine pe placa de cauciuc 
a pistonului; 47) capac inferior al 
pompei; 48) sorb; 36) ţeava de ieș 
re. Aceste detalii sînt libere dimen- 
sional și constructiv, după cum am 
mai arătat. Evident, se impune con- 
diția de etanșare corectă a siste- 
mului. Ţeava de ieşire va avea un 
diametru cit rnai mic posibil, pentru 
a ușura efortul necesar ridicării co- 
loanei de apă. Pentru sistemul de 
ieşire spre rezervor avem o struc-. 
tură ca în figura 10. Camera des-. 
chisă de colectare (51), sudată de 
țeava (36), se termină cu ţeava de 
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TM 2 1 52 

TK 4 T 54 

TH $ 56 

TA 8 Ţ 58 
TM 10 T 510 
PI îm TK 12 T 512 

bn Ba, TU 110 Bf 

m | TWK-420 T 52 

FIGURA 10 TK 130 T 53 

TK 140 T 54 
evacuare (52). TK 150 T 55 


Pentru cazul în care apa trebuie THK 160 T 56 
"ridicată la o înălțime mai mare decit TH 170 TS7 
nivelul solului, vom intercala între TEK 180 T 58 
“mecanismul canadian şi pompă un TK 190 T 59 
scripete, care permite lungirea păr- TEK 1100 T 510 
ii de la suprafaţa solului a ţevii de TK 1110 T 511 
„ieşire, la înălțimea dorită. TI 1120 T 512 
- Citeva date despre acest sistem: TT 210 T 201 
— Puterea medie la un vint de |  TT 220 T 202 

40-75 km/h este între 0,1 și 0,6 kW TIT 240 T 204 
„pentru suprafețele ce compun roto- TI 260 - T 206 

ul de circa 1 m2. T'T 280 T 208 
„..— În condiţiile de mai sus, debi- T T 2100 T 210 
"tul mediu zilnic la o înălțime totală TI 2120 36 RA 60 
"de pompare de 4 m este de circa TT 310 36 RA 70 
2,3 m:. TT 320 36 RA 80 
Pentru a mări puterea, este su- | TIT 340 36 RA 50 

icient să mărim suprafețele roto- T.T 360 36 RA 100 
“rului. Cu cît înălțimea este mai ma- TI 380 36 RA 110 
re, cu atît debitul se va reduce. TT 3100 36 RA 120 
“De aceea, pentru aceste cazuri,. TT 3120 36 RC5A 
„este necesară mărirea puterii. 2 N 1595 36 RC 10 A 

"Este evident că întreaga con- | 2 N 159% 36 RC 20 A 
strucţie este susceptibilă de modi- | 2 N 1597 36 RC 30 A 
ficări și îmbunătățiri, cu atit mai ea 
mult cu cit unii dintre cititori au di- 

ferite instalaţii eoliene realizate și 

deci o experienţă ce poate fi îm- 

părtășită, prin intermediul revistei 

«Tehnium», tuturor celor interesați. 
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"stalarea unor becu Jectrice în 
„în imobile, 


p 

rea unor e cireuite a care să per- 
mită. acționarea sistemului din două 
ărți cu ela efect: aprindere-stin- 


Ca. sfomente Stineipale. se folosesc. 
două comutatoare electrice și un nu- 
măr anumit de fire. 
Numărul becurilor instalale nu con- — 
tează, dar curentul absorbit de acestea  / A 
nu trebuie să depășească | tenul Ti. 
maxim. admisibil ce poate trece 

tactele toarelor. 


Să ne reamintim structura inter- 
nă'a frigiderului cu absorbţie pre- 
zentat în figura 1 (vedere din spate). 
În dulapul frigiderului (1) se află o 
sumedenie de. tevi și radiatoare, 


i 


care pot diferi de la un model la 
altul. Părţile principale sînt: 

2) Podeaua frigiderului (care 
poate fi înlocuită cu:o simplă în- 


“tăritură). 


FIGURA „i 


3) Condensatorul, care are as. 
pectul unei ţevi cu aripioare. 

4) Racordurile  evaporatorulu 
(comunicaţia spre interiorul frigi 
derului). 

5) Serpentina de absorbţie. 

6) Schimbătorul de căldură. 

7) Rezervorul de amoniac. 

8) Fierbătorul. 

Nu vom insista decit asupra fier 
bătorului, deoarece nu avem de. 
făcut modificări asupra altor părți 
ale instalaţiei. Acesta. poate avea 
cele mai diverse forme şi dimen 
siuni, funcţie de construcție. 

Fierbătorul are în interior un tub 
metalic (9), în care se introduce o. 
rezistenţă electrică de încălzire (10) . 
Aceasta se fixează cu o piesă de. 
prindere metalică (11) şi se racor. 
dează electric cu două sau tre 
conductoare, izolate cu mărgele de 
porțelan (12). 

Pentru început vom scoate re 
zistența din lăcașul ei, similar. cu 
operaţia de schimbare a ei. Vom. 
izola apoi cu atenţie circuitele de 
alimentare ale rezistenţei, lăsînd în 
circuit numai becul din interior cu 
întrerupătorul de ușă. 

Dacă tubul rezistenţei este pre-. 
văzut cu un capac în partea supe- 


rioară a fierbătorului, acesta trebuie. 


scos cu atenţie pentru a se evit 
fisurarea fierbătorului, în care caz 
frigiderul este distrus prin. elimi 
narea amoniacului din instalaţie 

După ce a fost degajat la ambel 
capete tubul rezistenţei, vom trec 
la adaptările necesare funcţionări 
cu biogaz. 

Pentru aceasta ne vom procură. 
din comerţ un bec de gaz (la maga-. 
zinele cu instrumente medicale și. 
de laborator). Restul pieselor ne- 
cesare ni le confecționăm singuri, 
fără prea multe diticultăți. 

Dacă privim în secţiunea din fi 
gura 2, vom remarca montarea be- 
cului de gaz (20) în compartimentul 
spate (14) al frigiderului sub fier- 
bător (9). Pentru a ghida flacăra, 
vom monta în orificiul de intrare a 


tubului o pilnie din tablă de la cu- 
țiile de conserve, construită prin 
nituire (16). Nu se poate utiliza o 
construcție lipită, datorită tempe- 
raturii destul de ridicate ce se dez- 
voltă în apropierea flăcării (19). În 
partea superioară a tubului se 
“montează un sistem de evacuare a 
gazelor arse (spre exteriorul ca- 
merei sau spre coșul de fum, 18). 
În principiu se face o ţeavă potri- 
vită la tubul fierbătorului, care va 
avea forma și lungimea necesare. 
Nu se va pune în funcțiune frigi- 
derul fără această ţeavă de eșapare. 
În cazul în care frigiderul funcţio- 
nează în încăperi anexă, țeava poa- 
te fi scoasă la circa 30-40 cm dea- 
supra, prevăzindu-se cu o apără- 
toare de flacără, ca la coșurile 
de fum. 
Această ţeavă permite evacuarea 
căldurii reziduale, pentru a nu în- 
călzi inutil compartimentul interior 
(15), căptușeala izolantă (13) și 
condensatorul (3). 
Punerea în funcțiune constă în 
racordarea la conducta de biogaz 
(22), aprinderea flăcării și reglarea 
ei din robinetul de gaz (23) și rozeta 
„de aer (21). Flacăra trebuie să ardă 
liniștit, fără fum. Nu se va genera 
o flacără prea puternică, care nu 
“poate face să funcţioneze agrega- 
tul frigorific. Se recomandă ca su- 
portul arzătorului (17) să fie din 
azbest. 
Dacă frigiderul nu funcţionează 
coreci, se poate întimpla ca să fie 
-strins amoniacul în instalaţie în 
mod necorespunzător. Pentru re- 
medierea situației se va culca fri- 
giderui timp de 25-30 de minute pe 
partea dreaptă (văzut din faţă) și 
20-25 de minute pe partea stingă. 
Prin aceasta gazul se va distribui 
corect în instalație. Dacă frigiderul 
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a fost depozitat îndelung, se reco- 
mandă ca operaţia aceasta să se 
facă preventiv. 

La instalare vom avea grijă ca în 
partea din spate frigiderul să fie 
distanțat de orice obiecte care pot 


Evacuare 
gaze 
- afSa 


arde, fiind recomandată şi dispu- 
nerea unei plăci de azbest pe su- 
prafaţa din spatele frigiderului. În 
nici un caz frigiderul nu va fi lipit 
de perete sau de un alt obieci, dis- 
tanţa minimă fiind de 15 cm. 


/ Ș 
Mijlocul folosit pentru transmi 
terea sai nzilor la distan 


aparate glacitonice: 
În schema din ile 


jul, tag) pe 'zŞ 
telor perturbâtoare,/ nâlizind 
schema, se poate /Avedea/ /că tranzis- 
toarele T,-1o-13 fgrmâază un pre- 
ampiiticator simplu cu emitorul ia 
masă. Rezistoarele de 100 KQ (in- 
dicate cu asterisc) vor avea o va- 
loare în raport de iranzistoarele fo- 
iosiie. Tranzistorul i, are însă o 
particularitate, in afară de faptul 
că este folosit la comandarea reieu- 
lui (RL), polarizarea bazei este asi- 
aurată de un divizor format din re- 
zistor (470 k() și un circuit acor- 
dat L-C. Se cunoaşte că un circuit 
acordat |L-C cu elementele conec- 
tate în paralei are proprietatea de 
a avea o reactanță mare la frecven- 


seceta 


n cazu! introducerii îng 
emnal care are o frecvenţă eg; 
cu frecvenţa de rezonanţă a circâi 
tului L.-C, tranzistorul Ta conduce 
și acționează releul (RL) respectiv 
comandarea elementelor de execu- 
ție. Pentru |. se poate folosi bobina 
de la oscilatorul de linii folosită la 
televizoarele «Venus», «Miraj». Bo- 
bina este concepută inițial pentru 
un circuit acordat la aproximativ 
15 khiz, însă — folosind un con- 
densator cu o capacitate mai mare 
decit în schema inițială — circuitul 
se poate acorda usor la o frecvență 
în jur de 5 kHz. Condensatorul C 
este indicat în figura 1 cu o valoare 
apropiată scopului urmării, Dacă 
montajul funcționează la această 


trecveriță, amatorii mai experimen- 


taţi vor putea trece la moditicări în 
vederea funcționării aparatului în 
ultrasunete. Dacă *C va îi de 1 nf, 


formator de ieşire la-care se conec- 
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rezonanţa circuitului va fi în acest. 
caz de aproximativ 18 kHz, 

in figura.2 redăm un generator 
de ton pentru. 5 kHz care permite 
generarea semnalului acustic de 


Mei se e vale utiliza un trans- 


teză un. difuzor obişnuit, În acest 
caz, Vor fii hecesare unele mici mo- 
dificări în-circuitul tranzistorului T,, 
Dacă semhalul 'se cutege de. la 
condensatorul“electrelitic de S.F 
și se introduce într-un amplificator 
audio de putere, semnalul de. co- 
mandă va fi mai puternic și poate 
fi utilizat la distanţă mai mara. De- 
tectarea suneielor la receptorul 
prezentat în figura î s-a realizat cu 
ajutorul unui difuzor folosit ca mi- 
crofton. Transtormatorul de aday- 
tare Tr. 1 va avea un rapori între 
ințășurări de aproximativ î : 10, 

În figura 3 este redat un pream- 
plificator pentru un microfon cu 
cristal, iar în figura 4 un pream- 


DE EXECUȚIE 


pet e 


i 
| | 
(| 


| |+8.9v 
Da O Say 


a nituit dal a) 


eee TE Per e Pa 


plificator „pentru un microfon: cu 
cărbune. întrerupătorul K se închi- 
de numai la recepţie, consumul 
microfonului cu cărbune fiind des- 
tul de mare. Transformatorul Tr. 1, 
în caz de nevoie, poate îi înlocuit 
cu un transformator de ieșire fo- 
losit la aparateie de radio (în caz 
extrem, chiar cu un transformator 
de sonerie). Tensiunea de alimen- 
tare a microfonului va fi corelată cu 
un transformator utilizat, însă nu 
se vor folosi tensiuni excesive, de- 
oarece granulele de grațit ale mi- 
“crofonului se sudează și microfo- 
nul devine inutilizabil. Se recoman- 
dă foiosirea în poziția verticală a 
microfonului cu cărbune. 

În figura 5 redăm schema unui 
receptor cu două circuite acordate 
pe frecvenţe diferite. În acest caz, 
există posibilităţi muitiple de reali- 
zare a unei telecomenzi mai com- 
plexe. 

Pentru arnatorii care vor să în- 
cerce telecomenzi cu ultrasunete 
menționăm că o categorie de ditu- 
zoare (3 W), care se găsesc în co- 
merţ, concepute a fi folosite ia 
frecvenţe înalte, pot reda si ultra- 
sunete (în jur de 18 kHz), iar micro- 
foanele cu cristal pot recepționa, 
în general, și această frecvenţă. 

Recomandăm folosirea unui volt- 
metru electronic la regiarea puterii 
amplificatorului de ultrasunete, în- 
trucit sunetele generate nu mai 
sînt auzite cu urechea umană şi 
se poate depăşi uşor puterea ma- 
ximă pentru care este concepul 
difuzorul. 

Menţionăm că realizarea sche- 
melor poate fi recomandată con- 
structorilor amatori care au cel 
puțin cunoştinţe la un nivel mediu 
si o oarecaie experienţă practică, 
Experimentarea cu ultrasunete ne- 
cesită o pregătire avansată, com- 
plexitatea și precizia execuțiilor fi- 
ind mai pretenţioase. 


e uk 


22 


CA 


EFT 353 


3% 100K 


131 


fa mai 


Un număr destul de mare de citi- 
tori ne sesizează că sînt în posesia 
unor ceasuri electrice antrenate de 
electromotoare sincron, foarte fru- 
moase, precizia lor însă lasă mult de 
dorit. Ceasurile rămîn în urmă cu 8 
pînă la 25 de minute în 24 de ore. 

Venim în întîmpinarea rugăminţii 
cititorilor publicînd în cele ce ur- 
mează schema unui generator de 
50 Hz, care se pretează la alimen- 
tarea electromotoarelor sincron cu 
care sînt prevăzute ceasurile elec- 
trice din categoria amintită. 

Menţionăm că lipsa de precizie a 
ceasurilor cu motoare sincron se da- 
torează faptului că alimentarea lor se 
face din rețeaua electrică, iar cea mai 
mică deviere a frecvenţei se traduce 
în schimbarea turaţiei motorului, res- 
- pectiv afectează exactitatea ceasului. 

Precizăm că acele ceasuri electrice 
care sînt confecţionate pentru a fi 
folosite în S.U.A. dau diferenţe foarte 
mari datorită faptului că frecvenţa 
reţelei locale este de 60 Hz. Cu mici 
modificări, montajul prezentat se poa- 
te adapta pentru a fi folosit la această 
categorie de ceasuri, generînd 60 Hz 
în loc de 50 Hz. 

Atragem atenția că generatorul de- 


scris nu poate n construit de începă- 
tori. Constructorul amator trebuie să 
fie înzestrat cu un bagaj de cunoştinţe 
cel puţin la un nivel mediu, avînd 
totodată practică în lucrările cu com- 
ponentele din schemă: circuite inte- 
grate, tiristoare, tranzistoare etc. 

Schema generatorului este redată 
în figura l, iar alimentarea acestuia 
în figura 2. 

Analizînd schema din figura 1, se 
poate vedea că generatorul se com- 
pune dintr-un oscilator (CI 1), un 
etaj tampon de comandă (T,-T,) și 
un etaj final în contratimp, realizat 
cu tiristoarele Th,-Th,. Fiecare etaj 
are componente pasive aferente. 

Circuitul integrat 747 (CI 1) se com- 
pune, de fapt, din două amplifica- 
toare operaţionale 741, introduse în- 
tr-o carcasă comună. Se pot folosi cu 
succes şi două circuite integrate 741 
separate. Prima jumătate a circuitu- 
lui integrat este folosită ca filtru ac- 
tiv selectiv, în bucla de reacţie fiind 
conectate elementele unui filtru du- 
blu T, care determină frecvenţa. Frec- 
venţa se poate calcula folosind for- 
mula: : 


fn tza e 
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În cazul schemei noastre, C=C,= 
= C,=330 nF; Rb=R„=220 kO, iar 
Ra este rezultanta complexului de. re: 
zistenţe serie-paralel, a rezistoarelor 
Ra-R, şi potențiometrului semire- 
glabil P. Valoarea aproximativă este 
de 400 9. Reglajul brut al frecvenţei 
se realizează cu R,, iar reglajul fin cu 
potențiometrul P. 

A doua jumătate a circuitului in- 
tegrat CI 1 este tot un amplificator 
operaţional, care are rolul de forma- 
tor în vederea obţinerii unor sem- 


nale dreptunghiulare. Diferenţele de. 


fază între prima jumătate și a doua 
jumătate a circuitului integrat asigură 


oscilaţia, iar amplificatorul operaţio- 
nal cîștigul necesar şi generarea unui 


semnal dreptunghiular de 50 Hz. 
Semnalul trece apoi în tranzistorul 
T,, care comandă tiristorul Th,, și 
în tranzistorul T,, care comandă ti- 
ristorul Th,. 

Schema este concepută în așa fel 
încît tiristcarele Th,-Th, să con- 
ducă în contratimp. Această condiţie 
este asigurată, întrucît, datorită ali- 
mentării duble, semnalul dreptun- 
ghiulăr generat de CI 1 are alier- 
nanţe pozitive şi negative. La alter- 
nanţele pozitive T, conduce, iar T, 
nu conduce. La alternanţe negative 
T, nu conduce, în schimb, conduce 
T.. În acest fel, se asigură funcțio- 
narea în contratimp a tiristoarelor. 

Motorul sincron este .conectat în- 
tre anozii celor două tiristoare. 

În vederea obţinerii unui semnal 
sinusoidal din semnal dreptunghiu- 
lar, trebuie intercalată o capacitate 
în paralel pe inductanţa motorului 
(condensatorul C3 de 150 nF) pentru 
realizarea unui circuit rezonant pe 
50 Hz. 

Menţionăm că rezistoarele R,--R.3 
şi condensatorul C3 sînt date în sche- 
mă cu valori informative; valorile 


220V a 


finale trebuie corelate cu motorul 
sincron folosit. Această operaţie se 
face cel mai uşor conectînd un oscilo- 
scop la bornele motorului. Ajustînd 
valoarea lui C3, se reglează forma 
semnalului, iar cu R,2-R,3 tensiunea 
necesară motorului şi se limitează. 


Pentru depistarea apariției umi- 
dităţii se poate folosi dispozitivul 
prezentat în cele ce urmează. A- 
cesta conţine un oscilator, cu cris- 
tal,ce este scos din funcţiune în 
momentul cînd între cele două ar- 
mături (plăci de aluminiu sau cu- 
pru) apare o scurgere de curent. 
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totodată, curentul maxim suportat 
de tiristoare. 

Reglajul se poate realiza şi fără 
osciloscop, operaţia este însă mult 
mai anevoioasă. 

Alimentarea montajului trebuie a- 


- sigurată dintr-o sursă stabilizată, con- 


Cele două plăci pot fi fixate în locul 
în care dorim să depistăm apariția 
umezelii (pătuţul unui copil, în ca- 
lea unui jet de apă etc.). Oscilatorul 
este realizat cu un tranzistor de 
tipul BC 108. Prin intermediul con- 
densatorului C, semnalul trece în 
etajul următor, unde se realizează 


form figurii 2. Totodată se face ra- 
cordarea la reţea, conform indicaţiilor 
din cele două scheme. Se recomandă 
folosirea unui filtru pentru evitarea 
introducerii în rețea a paraziţilor ge- 
neraţi de tiristoare. 

Motoarele sincron funcţionează și 
la o tensiune mai mică decit cea no- 
minală, avînd forță suficientă pentru 
antrenarea mecanismului de ceas. Re- 
glajul final se efectuează cu ceasul 
conectati la generator. Rotind axul 
potențiometrului P se schimbă frec- 
venţa generată, respectiv reglajul final 
de precizie al ceasului. Cu un frec- 
vențmetru, această operaţie se face 
într-un timp foarte scurt. Prin ta- 
tonări, reglajul durează cîteva zile, 
corectîindu-se diferențele de timp în 
decurs de 24 de ore. 

Folosind generatorul descris, eroa- 
rea ceasului, la o diferență a tempe- 
raturii ambiante de +6*C, va fi cel 
mult de 30 secunde în 24 de ore. 


detecția şi acţionarea unui reieu R 
de 12 V. Prin contactul acestuia 
(normal închis) se alimentează o 
sonerie de la un transformator de 
rețea ce poate furniza 8 V=-. De 
la același transformator se obţine 
şi tensiunea necesară alimentării 
montajului electronic. Prin inter- 
mediul unui contact K se realizea- 
ză trecerea «rețea-baterie». În mod 
normal, oscilatorul funcționează, 
Releul R este acţionat și contactul 
deschis. La apariția umidității, os- 
cilatorul iese din funcţiune și de- 
conectează alimentarea releului. 
Contactul acestuia se închide și 
alimentează soneria. 


„. porțelanul-— se face un ciment 
din 4 g bioxid de mangan, 5 g oxid 
de zinc, 1 g sticlă solubilă. Acest 


amestec se usucă repede și este 


rezistent ia căldură. 
. eboniia — se dizolvă clei de 
timplărie în acid acetic şi se încăl- 


se aplică | soluția caldă pe plăcile 
de ebonită, care se presează pînă 
la răcirea. soluţiei. 


. plexiglasul (polimetilmetacri- | 


latu) se folosește drept solvent 


„dicloretanul sau acidul acetic gla- | 


cial cu care se ung părțile de lipit, 
care “poi se Prev ează, îi 


Prezentul montaj este compus 
din două circuite integrate logice, 
ambele de fabricaţie românească: 
CDB 490 E— numărător zecimal şi 
CDB8 404 E— inversor hexuplu (ca- 
re poate fi înlocuit cu CDB 405 E— 
inversor hexuplu cu  coiecior. în 
gol). Numărătorul zecimai CDB 
490 E a fosi făcut să numere numai 
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pină ia 6-prin conectarea pinilor 12 
și 8 la intrările de RESET (aduzerea 
la starea inițială) 6 şi 7. În acest 
caz, dacă: pe intrările de RESET 
avem | logic, numâărătorul este adus 
la starea inițială,de unde reincepe 
ciclul celor șase stări (numărarea 
de la 1ia 6). 

inversorul 


hexuplu.  CDB-404 E 


(sau CDB 405 E) îndeplineşte func- 
ţia de oscilator prin inversoarele 
cuplate la pinii 10-11 si 12-13 şi re- 
zistenţele R— RR, precum şi con. 
densatorul Ci, iar inversoarele de 
la pinii 1-2, 3-4 și 5-6, ca și dioda 
D., servesc la decodificarea stări. 
ior numărătorului CDB 490 E în ve. 
derea afişării punctelor de pe zar 
materializate prin LED-urile 1-7, 

Condensatorul C, trebuie să fi 
electrolitic (atenţie la montare!) ş 
cu valoarea de 1-3 „F. Dacă : 
măreşte capacitatea e ondeiaata 
rului (de exemplu ia 100-—200 
numărarea se face cu frecvenţă Te 
dusă, așa încit se poate ușor ur 
mări atișaju! cit timp întrerupător 
este cuplat, La valoarea de 1-3,,F 
frecvența de numărare creşte Con- 
siderabil și nu se poate aprecia c 
timp trebuie menţinut închis con- 
tactul întrerupătorului pentru a aii- 
șa un număr. dorit de puncte; în 
acest caz, atișajul devine un proces 
aleator. ; 

Intrerupătorul cuplează prin apă- 
sare şi revine singur la poziţia de. 


repaus cînd este lăsat liber. Dacă 


zarul se confecţionează cu două 
montaje identice, întrerupătorul tre- 
buie să cupleze separat fiecare 
montaj, deci va trebui să aibă patru 
borne (2x2). În acest caz, conden- 
satoarele C, vor trebui să aibă va- 
lori apropiate, dar nu identice (de 
exemplu, unu! cu valoarea 22uF, 
iar celălaii 3,3,F), pentru a păoia 
procesul alealoi şi la afişarea va- 
lorilor duble. 

in ceea ce privește “montarea 
LED-uritor, atragem atenţia asupra 
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respectării polarităţii acestora. În 
figură esie marcat catodul (polul —) 
cu litera k. La LED-urile de fabrica- 
ție mai veche, terminalele sint in- 
egale ca lungime: piciorul! mai scuri 
este catodul (k); la cele de fabrica- 
ție mai recentă, catodul este mar- 
cat printr-un picior mai lat la bază. 
in. schema pozării pieselor există 
și două punți (din sirmă) marcate 
cu linii punctate, 


Alimentarea se poate face la ma- 
ximum 5 V, de exemplu de la o 
baterie de 4,5 V; dat fiind faptul că 
montajul consumă circa 300 mA 
(în varianta cu două zaruri), bate- 
ţia se va epuiza însă destul de re- 
pede. S-a indicat și un montaj de 
alimentare de ia rețea, realizat cu 
un transformator de sonerie (se- 
curidarul se scoate de la 5V şi 
nu de ia 8 V). 


A. NICOLAE 


Aparatul prezentat în continuare 
permite testarea rapidă a tranzis- 
toarelor. Cu ajutorul lui sînt depis- 
tate defectele curente = joncţiuni 
scurtcircuitate, joncțiuni. întrerup- 
te . amplificare mică etc. 

Principiul se bazează pe compa- 
rarea a două semnale furnizate de 
un generator de joasă frecvenţă. 
-Un semnal este aplicat direct la 
intrarea comparatorului realizat cu 
porţi logice (NAND) din capsula 
CDB 400 E, iar celălalt este trans- 
mis prin tranzistorul testat. Dacă 
tranzistorul este bun, tensiunea în 
colectorul acestuia se va modifica 
în ritmul frecvenţei date de genera- 
tor. Decodificată, această stare se 


 *raduce prin aprinderea continuă 


a diodei luminescente. 
Generatorul de frecvenţă foarie 

joasă este realizat cu două circuite 
basculante monostabile de tip CDB 

4121. leşirea primului monostabil 


“este: legată la intrarea celui de-al 


"doilea. și invers. Durata oscilaţiei 


este stabilită prin 'două circuite RC. 


| "S-au folosit intrările B ale capsu- 


lelor. Se dispune de trei semnale: 
“un semnal de reterinţă (punctul 


CDB4121 


A), cu amplitudinea între. 095 și 
3,5 V faţă de masă; un semnal in- 
versat (punctul B), cu amplitudinea 
mai mare (între 05 şi 45 V); un 
semnal (în punctul E) care are ace- 
eași amplitudine cu cel din A, dar 
inversat. 

Pentru a analiza funcţionarea 
comparatorului se vor considera 
cazurile  întilnite în testarea tran- 
zistoarelor. Dacă tranzistorul tes- 
tat (Tx) este bun, semnalul din C 
va fi egal cu cel din A (din punct 
de vedere logic). Semnalul din 
punctul C este inversat prin inter- 
mediul porţii P,. Semnalul din D 
este egal cu cel “in E. În acest caz, 
poarta P, se comportă ca un in- 
versor, deoarece semnalul din A 
este egal cu cel din C. În punctul 
G apare un semnal egal cu cel din 
E şi cel din B. Punctul F va fi carac- 
terizat printr-un semnal egal cu cel 
din A şi din C. Deci F și G vor fi 
totdeauna diferite ca stare logică. 
Punctul H va avea totdeauna starea 
logică | și dioda va lumina în mod 
continuu. 

Dacă tranzistorul testat este de- 
fect, punctul C va avea același po- 
tenţial sau va urmări potenţialul 
din punctul B. În acest caz, punctul 
F sau G va fi la acelaşi potenţial, în 
timp ce celălalt iși va schimba sia- 
rea în ritmul semnalului dat de ge- 
nerator. 

Alimentarea montajului se face 
de la o baterie de 9 V. În serie cu 
sursa se va monta un buton cu con- 
tact cu revenire pentru a înlătura 
consumul inutil de curent. 
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Propun constructorilor amatori 
un montaj simplu, cu un număr re- 
dus de piese, cu ajutorul căruia se 
obține efectul numit «lumină dina- 
mică». Montajul poate fi folosii cu 
succes la pomul de iarnă, 

Schema electrică este dată în 
figura 1. Funcționarea montajului 
se bazează pe recircularea unui 
«I» logic (+5 V) de către registrul 
de deplasare CDB 495 E. Prin tre- 
cerea lui «I» logic de la fiecare ieșire 
a registrului de deplasare, fiecare 
tiristor este adus pe rînd în con- 
ducţie, în acest fel comandindu-se 
„ aprinderea secvențţială a becurilor, 
„dînd impresia de mişcare a luminii. 
„Din diagramele prezentate în figu- 
ra 2 se poate înțelege mai bine 
funcţionarea montajului. Viteza de 
„mişcare a luminii se reglează din 
potențiometrul de 100 kQ. Becurile 
vor fi de 26 V/0,3 A și se vor lega 
9 becuri în serie la anodul fiecărui 
tiristor. Tiristoarele sînt de tipul 
T1N400 (1 A/400 V). Siguranţele Ş 
sînt de 0,5 A. În cazul în care se 
dorește să se comande becuri de 
220 V, tiristoarele vor fi înlocuite 
cu altele corespunzătoare, în tunc- 
tie de numărul. de becuri coman- 
date, iar schema de legare a becu- 

rilor este cea din figura 3. Sursa 
de tensiune de +5 V trebuie să fie 
stabilizată (5 VE5%). 
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Montajele prezentate pot fi tolo- 
site în bucie de automatizare, tele- 
comandă, miniautomatizări, siste- 
me de avertizare sau în aparate 
electronice de divertisment. 

Urmărind schema din figura 1,se 
observă că la aplicarea tensiunii 
de alimentare tranzistorul 1, con- 
duce datorită polarizării bazei prin 
R,. Tranzistorul fiind npn, pe emi- 
tor este. alimentat cu o tensiune 
de polaritate negativă, iar pe colec- 
tor cu o tensiune pozitivă. În stare 
de  conducție însă, colectorul va 
avea o tensiune aproape egală cu 
cea de la emitor. Datorită rezisten- 
tei joncţiunilor, tensiunea va fi de 
polaritate pozitivă, dar foarie mică 
(sub 1 V). Baza lui T, nefiind pola- 
“rizată corespunzător, tranzistorul 
1, nu conduce. Colectorul lui T, 
va fi la potenţialul liniei pozitive de 
alimentare, iar prin sarcină (Rs) nu 
trece curent. În această situaţie, 
“dioda D, este polarizată invers şi 
“nu conduce. La apăsarea butonu- 
“lui de comandă K,, baza lui Ti, se 
“conectează la emitor, respectiv la 
linia de alimentare de polaritate ne- 
gativă. Din acest motiv tranzistorul 
nu conduce. Trecerea în această 
stare se face brusc, cu o viteză 
extrem de mare. Prin rezistențele 
R,-R. se polarizează baza lui T,, 


care intră în conductie, circuitul 
de alimentare a sarcinii (Rs) fiind 
astfel asigurat prin trecerea unui 
curent corespunzător. Rezistenţa 
de limitare a curentului (R limită) 
este înseriată în circuit în cazul fo- 
losirii montaiului la aparate care au 
la intrarea alimentării un conden- 
sator electrolitic de valoare mare. 
O valoare de aproximativ 47 Q, de 
obicei, rezolvă problema  saltului 
de curent care ar putea distruge 
tranzistorul T,. Se recomandă to- 
losirea unui tranzistor cu o putere 
corespunzătoare sarcinii, iar rezis- 
tența de limitare se va calcula în 
raport de natura sarcinii. La conec- 


tarea unei sarcini pur rezistive se 


poate omite rezistenţa la limitare. 


Comanda dată prin butonul k, 
se automenţine și după încetarea 
apăsării butonului întrucît dioda D, 
este polarizată în conducţie, iar da- 
torită închiderii circuitului colector 
T, — baza T, montajul rămîne în 
stare activă. 

Pentru îndeplinirea condiţiilor de 
funcționare a circuitului de auto- 
blocare, dioda D, trebuie să fie cu 
germaniu, iar T, cu siliciu. 

Revenirea schemei în stare de re- 


paus se obține acționind K;, care 


prin apăsare întrerupe circuitul de 
automenţinere. Tranzistorul 1, va 


fi din nou polarizat în conducţia. 

Ciclul se poate repeta prin apă- 
sarea butoanelor  corespunzătoa- 
re. Condensatorul- C. are.rolul de 
asigurare a stării de repaus a mon-.. 
tajului la cuplarea alimentării, Dacă. 
se omite acest condensator, la cu- 
plarea alimentării, uneori, poate in- 
ira în conducție tranzistorul T;, res: 
pectiv se alimentează sarcina fără 
comandă de pornire. în. rajorita- 
tea cazurilor acest aspect nu este 
de dorit. 

in locul butonului K,, comanda 
se poate efectua electronic, intro- 
ducînd pe baza lui T, un impuls 
de polaritate negativă. 

Analizind schema din figura 3, 
se poate vedea că tranzistoarele 
T, -T, cu piesele aferente formează 
un circuit de multivibrator mono- 
stabil, iar T, si 13 un circuit. de 
comandă cu automenținere. Se re 
marcă refolosirea lui T, pentru 
ambele funcţii. Pentru a comanda 
acționarea. dispozitivului, pe. baza 


lui T, se introduce un impuls pozi-... 


tiv. Revenirea în poziția de repaus 
se obține prin apăsarea butonului 
de revenire K.. 

Starea de conducţie a tranzistoa- 
relor în repaus se prezintă asttel: 
T, nu conduce, > conduce şi 1 nu 
conduce. Condensatorul C, se în- 
carcă aproximativ la tensiunea li- 
niei de alimentare de 45 V. Ten- 
siunea va fi ceva mai mică, datorită 
căderii de tensiune pe joncțiunea 
B-Ealui 1. 

Dacă se introduce un impuls po- 
zitiv pe baza lui T,, acesta intră în 
conducție, colectorul lui Tva. 
negativ, iar baza lui T, prin. C, tot. 
negativă. Din această cauză, Ţ nu 
conduce, iar T, intră în conducţie 
(datorită celor arătate la explicarea 
funcţionării schemei din fig. 1). 
Dacă tranzistorul T, nu conduce, 


1mpuls 
negativ 


“pe colectorul lui apare o tensiune 
“de polaritate pozitivă, care, prin re- 
zistența R,, polarizează pozitiv ba- 
za lui 1, accelerînd intrarea aces- 
tuia în conducție. 
Acest aspect, numit amplificare 
cumulativă, determină caracteris- 
tica multivibratoarelor monostabile 
“de sensibilitate și trecerea extrem 
de rapidă din starea de repaus în 
starea de conducție. Condensato- 
rul C, începe să se descarce prin 
R.. Dacă se omite legătura de au- 
tomenținere între colectorul lui T3 
prin D. la baza lui T,, atunci dispo- 
zitivu! ar. reveni singur în starea de 
repaus după:o temporizare cu. o 
durată dată de constanta de-timp 
a valorii C,-R,, datorită faptului că 
după acest interval tranzistorul T, 
intră din nou -în conducţie. 
introducîndu-se circuitul de au- 
tomenținere, dispozitivul rămîne în- 
tr-o stare stabilă de actionare pînă 
la apăsarea butonului de revenire 
K,. Timpul de revenire la apăsarea 
butonului K, nu mai este așa de 
brusc cum s-a menţionat la anali- 
zarea schemei din figura 1, dato- 
rită timpului necesar de descărcare 
a condensatorului C., cu valorile 
date. Această temporizare va fi de 


impuls 
pozitiv 


aproximativ o secundă. Dacă se 
scade valoarea lui C., timpul se 
scurtează; mărind-o, se lungește. 

De remarcat că se poate intro- 
duce o întirziere și la cuplarea re- 
zistenţei de sarcină, dacă aparatul 
care se conectează ca sarcină are 
în circuitul de alimentare un con- 
densator de valoare. mate. 

S-a omis condensatorul de 10.nF 
din circuitul de colector al lui T,, 
întrucit, la conectarea alimentării 
montajului din figura 2, va intra 
totdeauna în poziția de repaus, 
chiar dacă la început, uneori pentru 
un interval foarte scurt, trece în 
poziția de actionare. 

Sursa de alimentare de 45 V s-a 
introdus pentru a nu depăşi ten- 
siunea inversă maximă admisă pen- 
tru joncţiunea B-E a tranzistorului 
T, (6 V la BC 107), cînd T, conduce, 
iar baza lui T, primeşte o tensiune 
negativă de la condensatorui Ca. 

Tranzistoarele T.-T, pot fi ali- 
mentate şi cu 5 V. În acest caz, 
dispozitivul va fi compatibil cu cir- 
cuitele logice realizate cu circuite 
integrate. Menţionăm că analiza 
detaliată a fost tăcută în scopul a- 
daptării schemelor ia cerinţele con- 
structorilor amatori. 
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Alimentatorul prezentat furnizea- 
ză o tensiune stabilizată ce poate 
„Hi folosită la alimentarea grilelor 
ecran ale tuburilor din amplifica- 
toarele. liniare ale emiţătoarelor 
SSB, a oscilatoarelor cu tuburi, a 
““amplificatoarelor de deflexie pe o- 
rizontală sau pe verticală din osci- 
loscoape etc. 

Tensiunea poate fi modificată 
continuu între 59 și 250 V. Reglajul 
se efectuează din potenţiometrul P 

de 1 M2. Tranzistorul T, poate di- 


De multe ori, pentru alimentarea 
unui. montaj avem “nevoie de mai 
multe tensiuni și nu dispunem de- 
cit de-o infășurare la trânsformato- 
rul de rețea. Această problemă se 
rezolvă:cu ajutorul montajului ală- 
turat. Plecind de lao tensiune U-——, 
se “obține. (prin “intermediul unei 
punți. redresoare) o tensiune. de 
bază U,, iar prin dubiare două ten- 
siuni. Una este dublă faţă de cea 
de bază (2U,), iar cealaltă este 
egală, dar de semn contrar (—U,). 
În acest mod, de la o înfăşurare 
comună a transformatorului de.re- 
țea se pot alimenta amplificatoare 
de putere (U,), amplificatoare ope- 
raționale (4+U,) etc. 


Cînd trebuie să lăsăm mai mult 
„timp un bec aprins, putem avea 
surpriza ca, la un moment dat, să 
găsim întuneric din cauza arderii 
acestuia. 
Dispozitivul 
trecerea automată pe un bec de 
rezervă (L,), în cazul în care L, se 
arde. Acest lucru îl realizează. re- 
leui R, care posedă un contact nor- 
mal “închis ce poate suporia un 
curent de 0,2...0,5 A. Cit timp prin 


becul L., circulă un curent, releui R 
este acționat și contactul «n» des- 


prezentat permite - 


sipa o putere de cca 6 W, dacă 
este moniat pe un radiator cu o 
suprafaţă de 30—70 cm?, 
Curentul maxim furnizat depinde 
de tensiunea de ieșire (puterea di- 
sipată de tranzistorul T, nu trebuie 
să depășească valoarea de 6 W). 


1PM8 
(4 x F407) 


Reiea 
220Va 


Pentru o tensiune'de ieșire de 59 V 
curentul maxim debitat este de 
25 mA, iar pentru 250 V de 120 mA. 
Precizia stabilizării este de 0,5%, 
suficientă pentru aplicaţiile amin- 
tite mai sus. 


chis. Dacă becul L., se arde, se în- 
trerupe alimentarea releului R, și 
contactul «r». revine în starea 'de 
«normal închis». Becul L, primește 
alimentare, preluînd funcția, bec! 
tuia : 


e 
rezervă 
10-100W 


i 


"9 Cunoscutul fizician Fermi era 
un om tipicar şi toate problemele, 
chiar şi cele mai mărunte, le rezol- 
va pe baza unei documentări se- 
rioase, Astiel, după ce s-a mutat în 
Statele Unite, într-o localitate unde 
arna de obicei era mai frig, i s-a 
propus ca înainte de anotimpul! 
"răcoros să cumpere al doilea rînd 
'de geamuri pe care să le monteze 
cînd va veni iarna. «Bine — a zis 
| ——, însă în prealabil vreau să 
"verific dacă într-adevăr este ne- 
voie de încă un rind de gea- 
""muri.> Şi el a procedar ia calcule 
îndelungate: a introdus in: tormule 
valoarea temperaturii de afară (s-a 
interesat la serviciul meteorologic 
şi a făcut o medie a temperaturilor 
pe ultimii 10 ani), a aceleia din ca- 
meră, și după multă trudă a ajuns 
la concluzia că nu este nevoie de 
geamuri duble, deoarece cantita- 
tea de căldură care se pierde este 
prea mică şi nu rentează să chel- 
tuiască. şi să aibă bătaie de cap cu 
montarea lor. Aşa a şi.rămas. Apoi 
a venit iarna, s-a lăsat frigul, iar în 


Circuitul integrat TDA 2020 este 
amplificator de audiofrecvenţă au- 
toprotejat la scurtcircuit, capabil 
„să debiteze o. putere maximă. de 

„20 W pe o sarcină de 4 9. Distor- 
„siunile nu depășesc 1%, în banda 

de frecvenţe 40 Hz—15 kHz. Ten- 

siunea de aiimentare maximă ad- 
misă este de 1-22 V, respectiv de 
44 V în cazul alimentării nesime- 
trice. 
Circuitul este, de asemenea, au- 
toprotejat împotriva încălzirii exce- 
sive, prin limitarea automată a pu- 
terii debiiate, 

Sensibilitatea la intrare este de 
260 mV pentru puterea maximă, 

Alăturat -redăm. schema reco- 
mandată a ampliticatorului AF cu 


ea ep mean IP CACIDRONONO PUNGI 


TDA 2020. . 


casa lui Fermi toți dirdiiau. De- 
geaba s-a mai făcut foc, vintul in- 
tra fluierînd pe lîngă ramele gea- 
murilor simple. Primăvara, după ce 
toată casa a suferit în urma hotă- 
rîrii «documentate», luate de Fer- 
mi, el a văzut din nou calculele. 
Spre surpriza. sa, a constata o 
greșeală: virgula zecimală nu a fost 
plasată ia locul ei. 

8 Omul cel mai rnultilateral din 
istoria științei este fără doar și 
poate. fizitianul Thomas Young. 
Ela început să citească la virsta de 
doi ani, la șase ani studia geome- 
tria, la opt efectua lucrări de geo- 
dezie. A cunoscut un mare număr 
de limbi străine, printre care multe 
antice, s-a ocupat de descifrarea 
hieroglifeloi egiptene, obţinînd suc- 
cese și în acest domeniu. Young 
afirma că orice om poate să facă, 
dacă vrea, tot ceea ce pot să facă 
alţii. Pentru a demonstra acest lu- 
ctu, el a învăţat să cînte la toate 
instrumentele muzicale existente 
în acele vremuri, a devenit un mare 
cunoscător al artei, s-a ocupat de 
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optică, acustică, astronomie, -me- 
canică, rezistenta -materialelor, con- 
strucţii navale, medicină, fiziologie, 
zoologie, filologie, filozofie şi altele. 
Şi, în afară de toate acestea, ma- 
rele om de știință a participat la 
programe de circ în calitate de 
echilibrist și jongler, uimind pe 
spectatori cu talentul său. ă 

$ Într-o societate, unde era pre- 
zent şi marele scriitor Mark Twain, 
se discuta despre somnambulism. 
Unul dintre cei de față care suferea 
de această boală spunea că a în- 
cercat diferite mijloace de a scăpa 
de ea, dar n-a izbutit. 

«Eu cunosc o metodă minu- 
nată care vindecă pe orice luna- 
tic» — spunea scriitorul. 

«Vă implor, ajutati-mă, scă- 
pați-mă de somnambulism», i-a 
răspuns interlocutorul. 

«Este simplu, cumpăraţi o cu- 


tie de pioneze. şi, înainte de a 


vă culca; împrăștiati-le în fata 
patului.» 
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Una din cele mai importante pro- 
bleme puse astăzi în fața construc- 
torilor de automobile esie aceea 
de a ameliora pertormanţele mo- 
toarelor cu combustie internă, a- 
dică de a reduce în principal con- 
sumul de combustibil și cantitatea 
de poluanţi deversaţi în atmosferă. 

Este cunoscut faptul că mijlocul 
cel mai eficace pentru ameliorarea 
acestor parametri îl reprezintă re- 
alizarea unui control electronic al 
carburaţiei motorului. Acest con- 
trol se realizează cu ajutorul unui 
minicalculator (microprocesor), ca- 
ra primește informații asupra «stă- 
rii» funcţionale a motorului și, în 


funcţie de aceasta, realizează cele" 


EBAN E CIRIC 0 EA 
Contragreutați 


(Avans centrifuga!) 


Membrană 
(Avans vacuumatic) 


Condensator 


mai bune condiţii privind carbura- 
ţia și totodată desfășurarea proce- 
selor de ardere internă din motor. 

Progresul tehnic și evoluţia ge- 
nerală a electronicii (miniaturiza- 
rea, absenţa contactelor mecanice, 
reducerea prețului elementelor 
componenie, ameliorarea fiabilită- 
ţii și a duratei de viață, dezvoltarea 
microprocesoarelor, precizia, su- 
pleiea de utilizare) au permis in- 
trarea ei rapidă şi în domeniul 
construcției de autoturisme dato- 
rită avaniajelor privind realizarea 
unor apatate sau în diferite direcţii 
funcţionale: controlul avansului, a- 
prinderii, alternatoarele, aprinde- 
rea fără contact, injecția de benzi- 


Bobina de 
“| inducție 


Baterie 
acumulatoare 
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Distribuitor 


r. ing. TRAIAN CANȚĂ 


nă, controlui farurilor, controlul 
blocajului roţilor, regulatoarele. de 
tensiune. alarmă antituri, contro- 
lul tracțiunii rotilor, ceasurile de 
bord, afișarea consumului total şi 
instantaneu de combustibil, data, 
intormaţii asupra condițiilor de cir- 
culaţie pe traseul ales (starea vre- 
mii, zonele de aglomeraţie etc.). 
In revista Electronics, experţii 


americani au arătat că în anul 1980... 


valoarea echipamentului electro-.. 


nic a reprezenta: aproximativ 10%. 


din valoarea totală a unui autotu-.. 
rism, citrele de afaceri atingînd, la 
nivelul S.U.A.,847 milioane de do- 
lari. 

Sistemele de aprindere îolosite 
astăzi la autovehicule au. 90% o 
aprindere clasică, restul de 10% 
fiind echipate cu sisteme de in: 
jecţie de benzină care sînt deosebit 
de complexe și care au, în general, 
un preț destul de ridicat (1967 — 
primul sistem brevetat a fost D, 
Jetronic-Bosch, apoi K. jetro- 
nic ș.a), 

Fără a intra în amănunte, este cu- 
noscut faptul că la sistemul de a- 
prindere clasic, prezentat schema- 
tic în figura 1 — în afară de un re- 
glai initia! (static, de montaj) —, 
are loc în continuare o corecție a 
«avansului ia aprindere», în funcţie 
de turația și sarcina (încărcarea) 
motorului. «Avansul centrifugal» 
se realizează cu ajutorul unui dis- 
pozitiv al ruptor-distribuitorului ca- 


VAN a la 


țe măreşte avansul la declanșarea 
scînteii, odată cu creşterea turaţiei 
motorului, iar «avansul prin depre- 
siune» vacuumatic cu un dispozi- 
țiv format dintr-o membrană acţio- 


“nață pe una din părți de depresiu- 


nea din galeria de admisie a moto- 
rului. 

Aceste două dispozitive de re- 
glaj modifică avansul la declanșa- 
rea scînteii, determinînd astfel va- 
loarea optimă pentru toate ramu- 
file de funcţionare a motorului au- 
toturisimului. 

Dezavantajele cunoscute ale sis- 
temului de aprindere clasic (dere- 
glaj şi uzură a pieselor mecanice, 
energie variabilă în funcţie de re- 
gimul motorului) au impus etfec- 
tuarea de studii şi cercetări pentru 
introducerea de noi sisteme în in- 
stalația electrică a autoturismelor. 
Printre acestea s-au aflat sistemele 
de aprindere tranzistorizate, cu sau 
fără ruptor, iar ca o etapă de evo- 
luţie imediat superioară aprinderea 
electronică. 

În anul 1977 a fost utilizat prirnul 
dispozitiv electronic — denumit 
MISAR —, în instalația electrică de 
aprindere a autoturismelor Vorna- 
do, de către General Niotors. 

În același timp, Ford a pus la 
punct un sistem similar de colabo- 
rare cu firma japoneză Toshiba, 
care a echipat unele modele de 
autoturisme în anul 1978. 

Datorită condiţiilor severe din 
compartimentul motor, condiţii a- 
preciate de specialişti ca fiind u- 
neori mai severe decit cele din do- 
meniul spaţial, introducerea şi a- 
daptarea electronicii în domeniul 
auto au ridicat unele probieme de- 
osebite. 

Pe lingă agenții cunoscuţi— apă, 
căldură, vibrații, praf, noroi —, o 
importanţă deosebită o au ftenome- 
nele electrice secundare care pot 
perturba iuncţionarea corectă şi 
constantă a aparaturii electronice. 

La ora actuală, toi mai multe fir- 
me au început să scoată pe piaţă 
autoturisme echipate cu aprindere 
electronică integrală, 

Astiel, în figura 2 se prezintă 
schematic un atare sistem, breve- 
tat de firmele Thomson-CSE și 
Niotorola și folosit pe scară indus- 
trială în construcţia de autoturisme 
de serie Citro&n-L.NA și Visa încă 
din anul 1979, în care s-a notat cu 
1—bateria de acumulatoare, 2— 
contact; 3-bobină de aprindere; 
4—volant motor, 5—plot; 6—cap- 
toare de turație; 7—captor de de- 
presiune; 8—calculator electronic; 
9— bujii. Calculatorul are două părți 
principale: una care optimizează a- 
vansul (A), iar alta «energia» sis- 


temului (8). 
Aceste sisteme de aprindere e- 


iectronic integrale — considerate 


de specialisti a 3-a generaţie — 
elimină dezavantajele de mai sus, 
deoarece nu au nevoie de dispo- 
zitive mecanice de corecție a avan- 
sului (ruptor-distribuitor). Un cal- 
culator electronic, după o lege pre- 
determinată, stabilește momentul 
declanşării scînteii (avansul optim) 
în funcţie de diferiţi parametri: re- 
gimul motorului (turație, tempera- 
tură), sarcina motorului etc. 

Pe măsura progresului tehnic, în 
ultiraii ani au început a fi folosite 
pe scară mare calculatoarele (fig. 3) 
cu «energie controlată», datorită 
faptului că asigură. bobinei de in- 
ducție curentul primar care este 
distribuit simultan şi constant, in- 
diferent de turația motorului, mult 
mai bine decit la sistemul clasic 
(fig. 4). 

lată, pe scurt, modul de lucru al 
noului sistem de aprindere. Avînd 
două tuncţii de calculare a avansu- 
iui și a energiei, calculatorul con- 
trolează continuu funcționarea mo- 
torului, fără a avea vreo legătură 
mecanică, 

Cele două captoare de turație 
țixate pe carterul ambreiajului de- 
teciează trecerea plotului metalic 
fixat pe volant şi transmit la fiecare 
turație un impuls la calculator, a 
cărui frecvenţă este astfel direct 
proporțională cu turaţia motorului. 

in paralel, un captor de depre- 
siune «informează» calculatorul a- 
supra sarcinii motorului. Galcula- 
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torul electronic are rolul de a de- 
termina momentul precis (optim) 
al declanșării scînteii în funcție de 
informațiile primite: turaţia moto- 
rului și depresiunea din galeria de 
admisie. 

in figura 5 se poate observa opt 
mizatea aprinderii, funcţie de tură 
ție şi sarcină, la sistemele de apriă 
dere clasice cu distribuitor și leg 
de avans mecanică (a) şi cîm 
caracteristic complex, «memora 
de microprocesoarele calculatoru-. 
lui electronic, care dă o suplete 
maximă la determinarea punctului 
de aprindere optim, la un moment 
dat (b). 


CAPTOR CAPTOR CAPTOR 
DE CALAJ DE AVÂNS__DE 
INIȚIAL MAXIM. DEPRESIUNE 


MU) Da 
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| 
| 
| 
| 
| 
aul 


AMPLIFICATOR DE PUTERE 
PT. ENERGIE CONSTANTĂ 


BOBINA 
DE 
INDUCTIE 


Auţe __ 


=Ayantajele=noului. sistem de a- 
prindere: 

— ameliorarea performanţelor 

datorită respectării curbei de avans 
calculată pe toată durata de utili- 
zare a motorului. Aceasta are drept 
consecinţă reducerea consumului 
de combustibil cu 3-6% prin elimi- 
narea. dispersiei ciclice din motor 
și: diminuarea poluării, datorită ar- 
detii optime a combustibilului în 
„ cilindrii motorului; 
„— pornirea uşoară a motorului 
în condiţii anormale, tensiune. re- 
dusă în circuitul de aprindere (6 V), 
turație redusă a motorului (10 rot/ 
min faţă de 100 rot/min) și pe timp 
de iarnă; 

— posibilitatea de a asigura a- 
prinderea optimă a unor amestecuri 
sărace, particularitate interesantă 
în ceea ce priveşte corelația dintre 
reducerea poluării mediului şi a 
consumului. de combustibil; 

„— creşterea duratei de viață a 
“bujiilor, care pot funcţiona corect, 
chiar la distanţe între electrozi mai 
mari față de cele prevăzute; 

„— eliminarea uzurilor. și exclu- 
derea practică a posibilităţilor de 


pa, 
LS 


ky ATensiune înaltă 


dereglare, protejind totodată și bo- 
bina de inducție; 
-— introducerea în legea de a 


opri nder 


Bica 
aia 2 


„ Duratia 
rot/min 


sistem au făcut ca el să fie folosit-— 
în afară de Thompson și Moto. 
rola — şi de către alte firme pentru 


vans a unor parametri diferiți de 


a 


e 


de 
"Avans, 


a echipa diferite tipuri de autotu- 
risme: Hitachi 
Marelli (Ferrari Mondial 8) etc. . 


turaţia şi sarcina motorului, cum ar 
fi temperatura lichidului din siste- 
mul de răcire, la motoarele răcite 
cu apă. 


Avantajele deosebite ale acestui torola, Citroen. 


„„. primele încercări de utilizare a unui motor pe o navă au avut 
loc în anul 1775 pe Sena? e ca 


„. prima linie de navigaţie în care s-au folosit vase dotate cu 
motoare cu aburi s-a inaugurat la 17 august 1807 pe parcursul . 
New York—Albany cu o navă construită de celebrul Robert 
Fulton? N 


„.. unul aintre cele mai mari petroliere din lume, Globtik Tokyo 
(deplasare — 483 664 î, lungime—- 384 m), este condus de un echi- 
paj de numai 38 de persoane? 


«. primul vehicul cu propulsie mecanică destinat lucrărilor agri- 
cole a fost un tractor construit de Nicolas Cugnot la Paris în 
1770? ; 


;.. primul automobil alimentat cu benzină a fost experimentat 
și a intrat în circulaţie în anul 1885 în Germania? Autorul său era 
un tînăr inginer din Karlsruhe, Karl Benz. 


;.. primul automobil propuisat cu ajutorul unui motor cu com- 
”bustie internă a fost construit de Jean Joseph Etienne Lenoir 
„în anii 1862—1863? 


„.. prima motocicletă din lume a fost construită în noiembrie 
1886 de către Gottlieb Daimler? 


.... Un record de viteză pe distanta de 1 km a fost cel înregistrat 
cu Blue Fiame la 23 octombrie 1970 de Gary Gabelich, care a 
atins 1016,088 km/h? Automobilul a utilizat drept carburant gaz 
natural lichefiat, 


(Audi- Quattro), 


Bibliografie: Thompson, Mo- | 
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Bujia, acest mic organ cu apa- 
tență neinsemnată și pe nedrepi 
neglijat uneori, se dovedește a avea 
o înrîurire foarte mare asupra co- 
rectei funcţionări a motorului, ca 
și asupra performanţelor sale de 
putere. Este neîndoios demonstrat 
că reaua comportare numai a u- 
neia din bujiile unui motor cu patru 
cilindri “poate mări “consumul de 
benzină cu pînă la'30%. Uneori în- 
să, chiar -dacă- bulia este bună, 
tehnic vorbind, ea totuși poate să 
se arate nesatisfăcătoare, datorită 


proastei sale alegeri, fiind nepoitri- 


vită pentru motorul respectiv 'din 
punct de vedere a! citrei termice 
sau calorice. 

Dar ce este, de fapt, această 
mult discutată cifră termică și ce 
importanță practică prezintă ea? 

Pentru a răspunde la această 
întrebare, să examinăm interiorul 
unei bujii, privită în secțiune. în 
figura 1a. 

Partea cea mai supusă solicitării 
termice este porțiunea centrală, 
constituită din izolatorul' ceramic. 
Spre deosebire de corpul metalic, 


care cedează căldura primită de la 
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gazele fierbinţi din cilindru către 
chiulasă prin contact, izolatorul 
central nu evacuează căldură decit 
prin micul inel de etanșare dispus 
între el și-corpul metalic. De aceea, 
această parte a bujiei se încălzește 
rapid, temperatura ei de.-regim de- 
pinzînd, evident, de suprafata prin 
care primește căldura, dar. si: de 
temperatura gazelor. din cilindru. 

Aşadar, cu cît suprafaţa ciocului 
izolatorului este mai mare, cu atit 
bujia se va încălzi mai mult și mai 
repede, va. îi mai caldă, şi invers, 
Modelînd lungimea izolatorului, se 
pot obţine, prin urmare, bujii cu 
diferite temperaturi de regim. Dar 
care trebuie să fie temperatura de 
regim a părții centrale a unei bujii? 

Experiențele au dovedit că, pen- 
truo bună funcţionare, temperatura 
porțiunii inferioare a izolatorului 
central trebuie să fie cuprinsă între 
400 și 800*C. La temperaturi mai 
mici, pe părţile interioare ale bujiei 
se depun reziduurile provenite din 
ardere, alcătuind ceea ce se n 
mește calamină, ca și produsel 
din uleiul insinuat în camera de ar- 
dere (mai ales la motoarele cu 
uzură avansată). Cînd grosimea 
stratului calaminos depus pe elec- 
trozi creşte şi în prezenţa benzinei 
lichide, depozitele devin bune con- 
ducătoare de. electricitate, scurt- 
circuitind bujia. „Aceste depozite 
ard sau se desprind de pe buiie 
cînd temperatura acesteia este cu- 
prinsă în domeniul arătat. 

Dacă însă partea centrală a bu- 
jiei atinge temperaturi mai mari de 
300*C, atunci au loc aprinderi pa- 
razite, secundare, nu de la scînteia 
electrică, ci prin incandescenţă. 
inflamarea necomandată a ames- 
tecului carburant, de obicei cu un 


„I9arte mare-avans, are efecte dintre 
cele mai dăunătoare atît pentru 
motor, cit și pentru buiie. 

După cum s-a mentionat, canii- 
tatea de căldură receptionată de 
una şi aceeași bujie depinde de 
temperatura gazelor din cilindru. 
Această mărime termodinamică es- 
te determinată de turație și de ra- 
portul de comprimare ale motoru- 
lui. Cu cti ele au valori mai mari, cu 


“duce la un consum exagerat de 
benzină. 


atît temperatura maximă a gazelor 
va îi raai ridicată, iar bujia va primi 
o cantitate de căldură sporită. Pen- 
tru ca temperatura bujiei să se 
mențină între limitele indicate, este 
deci necesar ca la motoarele cu 
iuraţie şi rapoarte de comprimare 
ridicate să se adopte bujii cu supra- 
față a izolatorului redusă, adică 
bujii reci, și invers, la motoarele 
lente şi cu rapoarte de comprimare 
inferioare să se folosească buiii 
calde, la care temperatura de regim 
să nu coboare sub 400*C. 

Aceasta este deci esența feno- 
menologică a cifrei termice. Valo- 
ric, ea exprimă timpul măsurat în 
secunde, după care o buijie pro- 
duce aprinderea prin incandescen- 
ță a amestecului carburant într-un 
motor standard de încercare. 

in concluzie: fiecărui motor — 
bujia potrivită. Şi mai reținem că o 
bujie nu poate deservi perfect mo- 
torul la toate regimurile sale func- 
ționale, deoarece, în funcţie de tu- 
raţie şi sarcină, temperatura gaze- 
lor din cilindru se modifică. lată 
de ce menţinerea îndelungată a re- 
gimului de ralanti sau exploatarea 
nerațională a motorului la turații 
foarte mici (în etajeie superioare 
ale cutiei de viteze) stirșeştie cu 
ancrasarea buiiilor. 

Mai trebuie să se rețină că, în 
timp, proprietăţile electroizolante 
ale materialului părții centrale se 
modifică, la fel ca și alte proprietăți, 
influențind calitatea scînteii elec- 
trice, astiei încît, după depășirea 
unui anumit rulaj, consumul de 
combustibil crește ca urmare a în- 
răutăţirii proceselor de aprindere 
și ardere. De aceea, după 12 000— 
15 000 km parcurși (iar la vehiculeie 
echipate cu motoare în doi timpi 
chiar după 4 000—5 000 km), se re- 
comandă înlocuirea bujiilor. 

Odată cu aceasta sau înainte de 
operațiile de curăţire (care trebuie 


ma garantată de fabricant poate 


„0 Dispariţia electrodului centra 
şi deteriorarea electrozilor repre- 


„zintă cele mai evidente semne că 
bujia respectivă nu mai poate asi- 
gura intensitatea necesară curen- ră 
“tului electric pentru o aprindere 
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E Utilizarea bujiilor peste nor- 


să fie făcute după cca 5 009 
este recomandabil ca bujiile să 
atent examinate după demonta 
ior de pe motor. Dece? Pentru 
mai mult decit oricare parte a 
torului bujia constituie un veritabil 


_lată o succesiune de imagini q 
figura 2 care ilustrează afirmaţia 
de mai sus. 
Figura 2a arată o bujie cu izol 
torul foarte alb și cu mici depo 
pe partea metalică; acestea 
specifice unei temperaturi de 
ționare prea ridicate. Fie că 
vorba de o bujie necorespunză 
re, prea caldă, de o defecţ 
sistemului de răcire, de un av 
greşti al aprinderii sau de folosirea 
unui combustibil cu cifră octanică 
inferioară celei necesare, fie folo- 
sirea unui amestec carburant prea 
sărac. 
Cînd pe bujie se găsesc depozite 
de culoare închisă (fig. 2b), ele 
constituie indiciul unor deranja- 
mente de carburație care au deter- 
minat funcționarea cu amestecuri 
bogate în benzine; astiel de depo- 
zite se mai pot forma şi în cazul 
exploatării îndelungate a motorului 
ia turaţii inferioare. 
Depunerile în aspect onctuos, de 
ulei (fia. 2c), pot să fie semnul . 
unei uzuri avansate a grupului pis- 
ton-cilindru, de rupere sau blocare 
a segmenţilor, ori al uzurii ghidu- 
rilor de supapă. 
în sfirşii, iată si o bujie carea 
funcționat norma! (fig. 2 d). izola 
torul ceramic are o culoare alb- 
roșcată, iar pe electrozi şi pe corp 
pot exista ușoare depuneri lame- 
lare. Curăţirea şi reglarea jocului 
între electrozi redau acestei bujii 
calităţi satisfăcătoare de exploa- 
tare în continuare. 


pentru 


„cite cu lichid, 10000 


„și 15.000 km parcurşi pentru mo- 
toarele în 4 timpi răcite cu lichid. 


în funcționarea motoarelor inter- 
vine de foarte multe ori un fenomen 
recut cu vederea cînd intensitatea 
sa este mică, dar care îngrijorează, 
pe bună dreptate, cînd devine vio- 
ent. Cunoscute sub denumirea oa- 
scum improprie de «rateuri», ex- 
ploziile reprezintă arderea brutală 
amestecului carburant în afara 
cilindrului şi se pot produce pe 
"traseul de alimentare (fiitru de aer- 
 carburator-colector de admisiune), 
pe cel de evacuare sau în carterul 
“motorului. 
Păgubitoare prin risipa de carbu- 
rant, asttei de arderi anormale pot 
deveni de-a dreptul periculoase; 
cind se produc în carburator, ele 
pot decianşa incendii la bordul 
maşinii, iar exploziile din carter 
pot provoca distrugerea unei părți 
din suprastructura motorului. 
Care sînt cauzele care provoacă 
asttel de incidente? De regulă, ex- 
ploziile în carburator se produc 
atunci cînd cilindrii sînt alimentaţi 
cu un amestec prea sărac. Se ştie 
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că viteza de ardere este direct in- 
fluențată de raportui benzină-aer 
care caracterizează amestecul car- 
burant. După cum se vede în figură, 
viteza de ardere este maximă pen- 
tru o valoare a raportului amintit 
de cca 1:13, scăzind puternic în 
stînga, ca și în dreapia acestei 
valori, adică atît în zona amestecu- 
rilor foarte bogate, cît și în cea a 
ceior sărace în benzină. Cînd cilin- 
drii motorului primesc un amestec 
foarte sărac, viteza de ardere a 
acestuia este atît de mică încît 
arderea se prelungește mult nu 
numai pe timpul destinderii, ci a- 
junge chiar la finele evacuării în 
perioada cînd ambele supape sînt 
deschise. în acest timp, gazele in- 
flamate se insinuează, pe lîngă su- 
papa de admisiune, în galeria res- 
pectivă, aprinzind amestecul aflat 
aici împreună cu cel din carburator, 
sub forma unei reacţii explozive, 
violente. i 

Efectele? Filtrul de aer poate fi 


smuls de la locul său, iar uneori 


se pot produce chiar incendii. Evi- 
tarea acestor situaţii se poate face 
prin eliminarea premiselor ce con- 
duc la sărăcirea amestecului, și 
anume jicloare blocate cu impu- 
ritățile sau gumele pe care le for- 
mează benzinele, apă în benzină, 
sita filtrantă a carburatorului în- 
tundată, pompa de benzină defec- 
tă, pătrunderea de aer adițional 
(aer fals) de ia unele îmbinări ne- 
etanșe (pe la flanșa carburatorului 
sau pe lingă garnitura galeriei d 
admisiune). 

Uneori, exploziile în carbura 
pot avea o sursă mult mai neplă 
tă: străpungerea garniturii de ch 
lasă între doi cilindri. În acest ca 
flacăra dintr-un cilindru se str 
coară în cilindrul vecin cînd acesta 
efectuează cursa de aspirație, cu 
consecinţe previzibile. 

Exploziile în carburator mai pot 
ți miilocite de folosirea incorectă 
a ciapetei de aer (șocul), mai ales 
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BENZINĂ, AER 


ape» timp rece. Deschiderea prea 
timpurie a acesteia, cînd motorul 
nu este incă bine incălzit, are ace- 
lași efect cu lipsa benzinei din 
amestec (motivul: benzina nu se 

vaporizează, ci rămîne în stare li- 

chidă pe pereţii galeriei de admi- 

siune și ai cilindrului). 

În sfîrșit, branșarea greșită a fi- 
șelor de bujii poate produce arderi 
foarte violente în carburator, deoa- 
rece scînteia electrică, în loc să fie 

„distribuită la sfîrşitul cursei de 
„comprimare, are loc la sfîrșitul e- 
„vacuării, cînd supapa de admisiune 
e deschide. 

 Exploziile pe traseul de evacuare 
“sînt produse de amestecurile foar- 
ie bogate, dar cel mai adesea prin- 
cipala lor sursă trebuie căutată 
într-o defecţiune a sistemului de 
aprindere, care prilejuieşte apari- 
ţia unei scîntei foarte slabe: joc 
incorect al contactelor ruptorului 
(platine); contacte oxidate; con- 
densator, bobină de inductie “sau 
bujii defecte. 

Cînd producerea arderilor în car- 
burator are un caracter de stabili- 
tate şi cînd există convingerea că 
sistemul de aprindere funcţionea- 


 GReglajui corect al carburatoru- 
lui la mersul încet (ralanti), ca tu- 
raţie şi dozaj, poate evita risipirea 
combustibilului în proporție de pes- 
te 30%. La «Daciay»-1300 creşterea 
turaţiei în ralanti la 1 100 rot/min 


conduce la creşterea consumului . 


orar in acest regim cu 28%. 

Nivelul combustibilului în ca- 
mera de nivel constant se reglează 
foarte uşor, neglijarea corectării 
sale măreşte substanţia! consumul 
dacă nivelul este mai înait decit cel 
nominal. Cauze: plutitor spart, ac 
(poantou) neetanș, pirghii de re- 
glare deformate. 

E Un ac de închidere (poantou) 
care nu etanșează bine constituie 
o sursă nebănuită de risipă. Este 
bine să se rețină că tentativele de 
reparare a acesței piese se soldea- 
ză în 90% din cazuri cu nereușite; 
de aceea, e mai sigură îplocuirea sa. 

& Verificaţi atent  stringerea 
pompei de benzină și starea mem- 
branei. O membrană fisurată sau 
prost strînsă nu numai că risipește 
benzina, dar permite scăparea com- 
bustibilului în cartier, deteriorind 
calitățile lubritiantului, cu conse- 
cințe dezastruoase. 


ză corect, mai mult decit sigur 
cauza trebuie căutată la una din 
supapele de evacuare, care nu in- 


chide etanş. Amestecul carburant . 


care scapă pe lîngă această supapă 
se aglomerează în ţeava de eșapa- 
ment, aprinzîndu-se, puţin după 
ce arderea s-a declanșat în cilin- 
dru, de la flacăra insinuată prin ne- 
etanşeitate. 

Dar cele mai spectaculoase, şi 
cele mai păgubitoare totodată, sînt 
exploziile al căror sediu este car- 
terul. Ele se produc, de regulă, la 
încercarea de a pune în funcțiune 
un motor după o scurtă oprire și 


sînt determinate de acumularea ; 


vaporilor de benzină în carter. 
Dar cum ajunge benzina aici? 
O pompă de benzină prost strinsă 
sau cu membrana ușor defectă, 
un reglaj excesiv de bogat al car- 
buraţiei, nivel prea mare în camera 
de nivel constant, acul de închidere 


(poantou) neetanș, rulaj cu clapeta 


de aer (şocul) închisă, obturarea 
tubului de retur de la pompă (la 
vehiculele prevăzute cu acest tub, 
cum este «Dacia» 1 300), încercări 
intructuoase şi exagerat de mult 
repetate de a porni motorul (în 


& Un carburator, pompă sau fil- 
tru de benzină murdare, îmbicsite 
prilejuiesc consumul exagerat de 
carburant. prin modificarea debi- 
tului de benzină şi prin creşterea 
probabilității de producere a por- 
nirilor infructuoase repetate. 

9 Nu este bine să uitaţi clapeta 
de aer (șocul) închisă. Funcţiona- 
rea cu amestec prea bogat măreşie 
mult consumul! de carburant. 

Ș Veriticaţi periodic eventualele 
scurgeri de benzină prin neetan- 
şeități, începînd cu rezervorul și 
racordurile sale și terminînd cu 
toate conductele de legătură dintre 
organele sistemului de alimentare 
și conexiunile acestora, precum și 
cu strîngerea capacului carburato- 
rului și starea garniturii sale. 

2 Nu destiinţați conducta de re- 
circulare a gazelor din carter şi ve- 
rificaţi periodic liberul ei traseu. 
Carterul conține vapori de combus- 
tibil nears sau ars parțial, care ast- 
fel sînt evacuați în atmosferă, mă- 
rind consumul. 

e Aprinderea este sistemul ale 
cărui dereglări foarte tine conduc la 
creșteri importante ale consumului. 
De aceea, verificaţi acest sistem 
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„ceielaite cauze care favorizează pă- 


timpul cărora benzina aspirată în 
cilindri se scurge necontenit E 
carter), conducta de ventilaţie , 
carteruiui “înfundată, motor iau 
iată principalele cauze care mijlo- 
cesc acumularea benzinei. în bata. 
de ulei. 

In timpul rulajului, această ben 
zină se vaporizează; după oprire: 
motorului, din cauza răcirii și mic. 
şorării în acest fel a volumului a- 
zelor din carter, aici pătrunde aer. 

La încercarea de a repune moto. . 
rul în funcțiune, flacăra se poate 
strecura printre pistoane și cilindri. 
aprinzînd amestecul carburant d 
carter. a 

Rezultatul? Bușonul de alimen. 
tare cu ulei şi joja sînt aruncate cu. 
violenţă, la fel ca și tubul de aeri- 
sire. 

După cum am mai menţionat, 
incidentul se produce mai frecvent 
la motoarele mai uzate, la care jo- 
cul dintre piston și cilindru este 
mărit, dar el poate îi evitat dacă 


trunderea benzinei în carter. sînt 
înlăturate oparațiv. 


periodic şi cu aparatură și proce- 
duri adecvate. 

$ Cercetări efectuate la Bosch 
au relevat că utilizarea acelofași 
bujii pe un parcurs de mai mult de 
12 000—15.000- km produce majo- 
rarea consumului de benzină cu 
cea. 20%. 

& O bujie defectă poate provoca 
o creştere cu peste 25% a consu- 
mului. 

Nu circulaţi fără termostat, mai 
ales iarna. Funcţionînd ia o tempe- 
ratură de regim inferioară celei nor-. 
male, se transmite în sistemul de 
răcire o cantitate de căldură spo- 
rită, mărind inutil consumul. De: 
exemplu, la 50 km/h, rulajul cu tem- 
peratura motorului de 60*C în loc! 
de 80*C mărește consumul cu 28%. 
In plus, crește timpul de încălzire 
a motorului după pornire, cu ace- 
lași efect păgubitor. 

e Schimbaţi la timp uleiul, în 
funcţie de anotimp. Un ulei prea 
viscos iarna mărește pierderile e- 
nergetice prin frecare și amplitică 
consumul. 

& Este preferabil să reparaţi mo- 
torul la timp. Un calcul simplu poa- 
te arăta că cheltuielile prilejuite de 


creșterea consumului la ui rotor 
uzat depăşesc în trei ani de zile 
costul reparării sale capitale. 


reşte depresiunea din carburator 
„şi produce creşterea debitului de 
penzină, majorînd inutil consumul 
cu 3-5%. Deci curăţaţi sau înlocuiți 
"operativ elementul filtrant. 
"“Ş Rateurile în carburator sau în 
tobă sînt surse de risipă; ele sînt 
provocate fie de starea detectu- 
oasă a sistemului de aprindere, fie 
de reglajul incorect al carburaţiei, 
fie de existența unor supape care 
nu închid corect. 
"Ș Tobele de eșapament ancra- 
sate sau înfundate produc crește- 
rea simţitoare a conşumului de car- 
burant, ca urmare a măririi contra- 
presiunii. Nu le neglijaţi deci. 

8 Frinele defecte, care «ţin», pot 
"provoca creșteri extraordinare ale 
"consumului de carburant. De ace- 


——— 


ea, este bine ca la sfirşitul curselor 
“sau în pauze să veriticaţi starea 
termică a roţilor. 
“9 Deşinu pare, moditicarea geo- 
_ metriei direcţiei are implicaţii di- 
recte asupra consumului, prin creș- 
terea frecării dintre pneuri şi sol. 
$ Nerespectarea presiunii nor- 
male în roți în sensul reducerii a- 
cesteia nu numai că provoacă ma- 
jorarea consumului, dar produce 
și scoaterea prematură din func- 
țiune a pneului. De exemplu, la 
60 km/h, scăderea presiunii în pneu 
cu 0,8 bar (—0,8 ka/cm?) mărește 
consumul cu 5 | la suta de kiio- 
metri. 


“9 Un filtru de'aer îmbiesit mă- 
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Constructorii de automobile au urmărit în 
permanenţă la autovehiculele produse de ei ca 
acestea să prezinte siguranţă în exploatare, con- 
diții ergonomice peniru conducător și pasageri 
și un randament globali cit mai mare, respectiv 
un consum minim de carburant. 

Dacă după aproximativ un secoi de existenţă 
a automobiluiui, motorul său a suferit modificări 
modeste, în comparație, caroseria sa a fost total 
modificată ca aspect și structură, 

Această modificare a fost impusă nu de cri- 
terii estetice sau din extravaganţă, ci de legi 
progresiv descoperite și verificate în practică, 
Sigur, cuioarea şi iuciul vopselei sint atribute 
secundare ale unui automobil, cu toate că si 
acestea joacă în zilele noastre un roi aparte în 
atragerea de cumpărători, în special femei. 

Dar pentru specialiști, pentru cumpărătorul 


actual, cu un nivel de cunoștințe ridicat, forma 
caroseriei, pe lingă celelalte atribute tehnice, 
joacă un rol important. 

Primele caroserii imitau anroave fidei aspectul 
trăsurilor de epocă, cum astăzi dealtfel orice 
robot este prezentat cu aspectul împrumutat de 
la om. 

Creșterea vitezei de deplasare pentru automo- 
bil a însemnat în esenţă schimbarea formei caro- 
seriei, urmărindu-se a se găsi o formă ideală 
care să corespundă cerințelor aerodinamicii. 

O concretizare a acestei căutări a dat-o ing. 
Persu, care în anul 1923 creează la București o 
caroserie sub forma unei picături de apă. Auto- 
mobilul realizat de ing. Pe'su stă ca o mărturie 
a geniului creator al poporului român și poate fi 
văzut la Muzeul tehnic din Bucureşti. Se pare 
că automobilul lui Persu a constituit punctul de 
plecare și inspiraţie pentru constructorii actuali 
de automobile, în care forma aerodinamică se 
înscrie ca o principală calitate tehnică, fotoara- 
fiile alăturate fiind edificatoare în acest sens, 
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Pentru măsurarea iuraţiei moto- 
rului unui automobil, a unui motor 
în general, se folosesc diverse me- 
tode, fiecare cu avantajele și dez- 
avantajele respective. Metoda ex- 
pusă în continuare are avantajul că 


nu necesită un cuplaj mecanic sau 
galvanic pentru măsurarea tura- 
ției. Singura problemă constă în 
cuplarea unei piese (vezi figura) pe 


Ş Printre cele mai lungi maşini 
particulare din lume se numără un 
model Bugatti, supranumit «Bu- 
gatti d'oro», realizat în 1941 în 
Franţa de celebrul constructor Et- 
tore Bugatti. Automobilul amin- 
tit avea 8 cilindri și o lungime de 
6,7 m. 

2 Cel mai lung autobuz din lume 
măsoară 20 m şi poate transporta 
160 de pasageri. 

& Printre cele mai vechi recor- 
duti în ceea ce privește economia 
de carburant se numără ce! înre- 
gistrat la 10 septembrie 1970, cînd 
o maşină Austin Healey a par- 
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axul motorului sau pe un ax oare- 
care ce posedă o rotaţie proporţio- 
“ nală cu cea a axului principal. 
Principiul măsurării turației con- 
stă în întreruperea funcţionării unui 
oscilator cu o frecvență direct pro- 
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porţională cu turaţia motorului. A- 
cest principiu este unul dintre cele 
mai sigure, fiind folosit curent în 
industrig. 

Montajul prezentat are în compu- 
nerea sa un oscilator realizat cu 
tranzistorul T1, un redresor și un 
amplificator-integrator. Oscilatorul 
conţine două bobine, Li și L2, cu- 


curs 234,1 km cu 3,78! de benzină 
pe un circuit închis de 22,65 km. 

9% Cei mai puternic tractor din 
lume,  1-205 Paagmaker, de 
145,09 t, dezvoltă o putere de 
1260 CP și a fost construit în 
Texas. 

& Primul vehicul acţionat cu pe- 
dale a fost inventat în 1839 de 
Kirckpatrick Wc Millian. în pre- 
zenit se găseşte expus la Muzeul 
științelor din londra. 

8 Cel mai mare uniciclu condus 
de un om măsura 9,7 m. Ela fost 
condus în 1969 de un tînăr studenti, 
Steve iicPeak, care cu un an 
înainte stabilise un record de de- 
plasare cu un uniciclu înalt de 4 m 
(3 218 km, Chicago—las Vegas, în 
5 săptămîni). 
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plate inductiv astfel încît să ducă 
la apariția oscilației. În momentuj 
trecerii unei pale a roții printre cele 
două miezuri, oscilația trebuie să 
înceteze. Bobinele se execută e 
miezuri de ferocart cu diametrul de 
6—10 mm. Roata se realizează din 
aluminiu de 1—1,5 mm. Diametruj 
poate fi de circa 40 mm. 
Redresarea impulsurilor se reali- 
zează cu diodă tip EFD 110. Ur. 


mează un integrator realizat cu ce. 


lula R5C5. Timpul de integrare se 
reglează pentru ca acul instrumen-. 


tului să nu vibreze la turaţia cea 


mai mică. Tranzistorul T2 ampli-. 
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fică semnalul cules de la integra- 
tor. instrumentul poate fi de orice 
iip, cu condiția să se etaloneze aşa 
încît la capăt de scală să indice 
10 000 rot/min. Reglajul se. reali- 
zează din potențiometrul semire: 
glabil R6. 


9 Scriitorul Eugene Taylor 
Boyd din Atlanta, Georgia, a par- 
curs cu un automobil Ford peste 
un milion de mile timp de 20 de 
ani (1936—1956). 


9% Cel mai lung parcurs de auto- - | 


buz măsoară 5214 km între Miami 


şi San Francisco. El poate fi stră- . E 


bătut în 81 de ore și 50 de minute 
cu o viteză medie de 63,71 km/oră. 


& Printre cele mai mari pneuri - 


din lume se numără cele construi 
te de firma Bridgestone, cu un 
diametru de 3,6 m și o greutate de 
3,29 î. 
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Se cunoaște adevărata pasiune 
pe care o au copiii pentru automo- 
bilele cu pedale. Nu avem decit 
să-i observăm cînd se află la volan 
pentru a înțelege succesul pe care 


îl au aceste jucării, care dezvoltă. 


simţul tehnic și reflexele copilului. 

Vă prezentăm aici o construcție, 
care vă avea un succes, sperăm, 
mai mare dectt un simplu automo- 


M. FLORESCU 


bil cu pedale. Această micromaşi- 
nă este destinată copiiior de la 6 
la 12 ani şi pornește, rulează și se 
oprește cu simplitate, ca un auto- 
mobil adevărat, fiind, în același 
timp, lipsită de zgomot Este evi- 
dent că,am încercat să reducem 
construcția la un minim care să o 
facă ușor realizabilă și la un cost 
accesibil. Construcţia este prezen- 


tată cu secţiuni explicative în fi- 
gura 1. 

Este vorba de un vehicul cu un 
loc, în șasiu rigid, cu patru roți, 
direcţie cu pivot central şi cu un 
ansamblu motor făcut dintr-un de- 
maror auto vechi şi o baterie de 
acumulator auto. 

Majoritatea materialelor au fost 
alese ca să fie accesibile unui mare 
număr de constructori. Pentru o 
mai mare suplețe a construcției, 
nu sînt indicate dimensiunile, func- 
ţie de vîrsta copilului și de materia- 
lele disponibile constructorul ama- 
tor urmînd să-și facă adaptările 
necesare. Cadrul dreptunghiular 
este făcut din două longeroane de. 
lemn, rigidizate cu patru travers 
(două traverse terminale și două 
traverse în punctele de solicitare, 
respectiv sub scaun și sub ghida- 
jul volanului). Caroseria se face din 
placaj subţire, piacă fibrolemnoasă 


sau chiar carton tare. Citeva piese 
din lemn, dispuse convenabil, func- 
ţie și de forma realizată, vor servi 
la rigidizarea caroseriei. Pentru o 
calitate superioară, caroseria (şi 
restul părților de lemn) se montea- 
ză cu aracet și holzșuruburi, în 
nici un caz cu cuie. În partea din 
spate se face un capac mobil, care 
să permită accesul! la motor și acu- 
mulator. Podeaua se face din două 
păiți;, în partea din spate se face o 
podea fixată pe partea inferioară a 
cadrului, iar în față pe partea su- 
perioară. Acest montaj nu afectea- 
ză estetica construcţiei, datorită 
scaunului, care maschează diie- 
renţa de nivel. 

in partea din faţă, capota are o 
tormă cu bază trapezoidală şi se 
situează între picioarele copilului. 
Caroseria iață maschează axul vo- 
lanului. Peniru fixarea ei, folosim 
o placă de lemn tăiată corespunză- 
tor. Direcţia a fost simpliticată la 
maximum, pentru a nu îi necesare 
piese ce nu sînt accesibile unui 
constructor amator. O ţeavă ușoară 
de OL constituie axul volanului. 
La un capăt se fixează volanul, 
care poate îi procurai de la un 
automobil vechi sau poate îi con- 
struit, iar la celălait capăt se fixează 
un cilindru din lemn sau metal, în 
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tă bobină se fac citeva (3-4) spire 
u coardă, care comandă directia 
(mijlocul corzii se fixează cu un 
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FIGURA 1 


şurub de mosor). Axul se montea- 
ză cu o uşoară înclinaţie, pentru a 
fi manevrat mai ușor. Axul volanu-. 
lui se ghidează cu două bucşe sau. 
cu doi rulmenţi, funcţie de posibi- 
lităţi. Pentru a împiedica deplasa- 
rea în lung a axului, se face o fixare. 
cu două şuruburi în preajma aces-. 
tor ghidaie. Bara de direcție se face. 
tot din lemn. Se remarcă faptul că 
roțile din faţă sînt mai mici deciț.. 
cele din spate. pentru a reduce e 
tortul necesar schimbării direcţiei 
cu un sisiem lipsit de multiplicare. 
În acelaşi scop, s-a ales și o dis- 
tanță mai mare între rotile faţă de- 
cit între cele din spate. Axele roților 
se procură din aceeași sursă ca și 
roţile, respectiv de ia o mașinuţă 
pentru copii sau o tricicietă, Mo- 
torul și transmisia merită o atenţie 
mai mare. Demarorul, care serveş- 
ie ca motor, se montează iransver- 
sal în cutia din spate a mașinii. 
Evident că sînt necesare verifica- 
rea lui, schimbarea periilor şi un- 
gerea înainte de montare. El se 
fixează cu două coliere care se 
prind în şuruburi mecanice de po- 
deaua spate. Pentru a putea întin- 
de cureaua de transmisie, sistemul 
de prindere va trebui să aibă o 
posibilitate de mișcare în lungul 
maşinii, similară cu cea care se to- 
iosește la bara roţilor spate. De 
pe axul motorului se scoate ben- 


(Continuare în pag, 156) 


.— Ce facați? Era să ne sară 
inimile din piept de emoție. 

Aşa se pare că a început dialo- 
gul unuia dintre pasageri cu G.C., 
„conducătorul autoturismului 10-B- 
„866, 

«Vă invit să vă menţineti în 
limitele drepturilor  dumnea- 
voastră de pasager şi să nu vă 
amestecați în problemele mele 
de conducere a maşinii, sînt un 
experimentat om al volanului 
și aceasta este viteza de croa- 
zieră pe care o prefer eu...» 

Antagonismul între rațiune şi i- 
responsabilitate, între atitudinea 
logică, preventivă şi agresivitatea 
la volan dăinuie deseori în habita- 
clul unei mașini. Uneori înving cal- 
mul, rațiunea, atitudinea circum- 
spectă. Alteori, stilului corect, pru- 
dent, în același timp și sigur, îi sînt 
preierate agresivitatea, indiscipli- 


na, care pe şosele generează fapte, . 


Maior leon ȘERBĂNESCU 


adevărate origini ale unor tragice. 


întîmplări rutiere. 

Chiar dacă nu comentăm împre- 
jurările unui tragic accident, în- 
tîmplarea de faţă, înscrisă în limi- 
tele «providenței», a făcut ca în mo- 
mentul ei maxim să încununeze 
frunţile celor ce au trăit-o cu bro- 
boane reci de sudoare. 

S-a întîmplat pe traseul Bucu- 
rești Giurgiu în comuna Călugă- 
reni. Autoturismul 10-B-866 era în- 
cărcat cu pasageri la capacitatea 
sa maximă. La volan G.C. Se intră 
în «tortă» pe un sector de drum 
aflat în rampă. Cînd maşina s-a 
apropiat de virtul rampei, a încer- 
cat o manevră iiscantă... depăşi- 
re..., din sens opus se apropia un 
alt autovehicul. Răsuflarea ocupan- 
ților era aproape stopată de emoții 
și pe frunţile lor au apărut broboane 
de sudoare. Așteptau cu întrigura- 
re deznodămiîntul. G.C., într-o ulti- 
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mă speranţă, încearcă o eschivă, 
stinga-dreapta, eschivă pentru a - 
evita coliziunea frontală cu auto- 
vehicului care se apropia, mașina 
se dezechilibrează şi în cele din 
urmă s-a așezai din nou pe roți. 
Momeniui critic a trecut, cei din 
maşină au respirat ușuraţi. Dar nu 
era nevoie de un asemenea mo- 
ment tensional. 

Numai că înfățișarea lui G.C. şi 
antecedentele sale îl recomandă şi 
îi scot în evidenţă anumite trăsături 
de temperameni. 

În permisul de conducere 
două ștampile radar; în întîm 
rea descrisă a primit-o pe at 
Momentul depăşirii a găsit 
kilometrajului pendulind între 
frele 110-120. Anterior permisul 
conducere a mai fost reţinut. Acul 
s-a reținut pentru depăşire neregu- 
lamentară şi... termen de meditaţie 
60 de zile. | 


BRĂILA ȘI INTERSECȚŢIILE 
SALE 


Conducătorul autoturismului 1- 
B8C-6570, lonel Munteanu, la una 
din intersecțiile «fierbinţi» ale Bră- 
ilei, nu respectă semniticaţia in- 
dicatorului «Cedează trecerea». Pă- 
trunde cu viteză în intersecţie toc- 
mai în momentul în care a apărut 
şi autobuzul 31-BR-4453, coliziunea 
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se încheie cu accidentarea mortală 
a lui lonel Munteanu și a pasageru- 
lui din dreapta, Victor Covrig. Cursa 
către litoral a lui lone! Munteanu 
s-a încheiat înainte de vreme, îna- 
inte de a se ajunge la Cap Aurora, 
acolo unde își programase să-și 
petreacă vacanţa. Originea acci- 
dentului se află și într-o călătorie 
nejudicios planificată. Automobi- 
listul a plecat din Bacău la ora 3,30 
dimineaţa, oră la care în alte zile 
se odihnea. Intimplarea mai are o 
“taţetă. Este mai puțin probabil ca 

„un automobilist din Bacău să cu- 
“noască integral particularităţile cir- 
culaţiei din Brăila. Prudenţa trebuie 
să suplinească aceste lacune. 


PRUDENȚA ESTE MAMA ÎN- 
TȚELEPCIUNII, un dicton care țre- 
buie aplicat în special în circulație. 
Dar, ca şi în situaţia precedentă, 
mai sînt încă destui: automobiliști 
mai puţin înţelepţi. Despre o ase- 
menea «excepţie» putem discu- 
ta evocînd faptele lui iosit Cosma. 
Pe traseul Alba lulia— Deva, în co- 
muna Vintu de Jos, autoturismul 


dixul și se înlocuiește cu o tulie de 
tipul celei de la alternator. Legă- 
tura se face în mod rigid. Se va 
alege o fulie cît mai mică. Drept 
organ intermediar de transmisie se 
tolosește o axă purtătoare ale cărei 
capete ies în afara compartimen- 
tului motor. Această axă se face 
din ţeavă, ca și axul volanului. Pe 
axul intermediar se vor fixa: fulia 
trînei, realizată din material masiv 
metalic sau textolit, fulia interme- 
diară |! şi două fuiii intermediare [i 


» identice. Existenţa a două trans- 
- misii distincte la roți permite o alu- 


necare oarecum similară existenţei 
unui diferenţial. Legătura meca- 
nică se face cu curele trapezoidale 
de tip auto, alese convenabil. Pen- 
tru a permite întinderea curelelor, 
bara roţilor spate se face cu un joc 


pilotat de dînsul circula cu 102 Km/h. 
Să facem o scurtă cunoştinţă cu 
iosif Cosma. in 1979 i se ștampilea- 
ză permisul de conducere pentru 
106 km, în 1980 pentru 91 km la oră. 
Colecţionar din fire, mai are și o 
suspendare a permisului pentru 
conducere sub influenţa băuturilor 
alcoolice şi una pentru neacorda- 
rea priorităţii pietonilor. 

Amatorului nostru de colecții, 
care în orice moment poate pericli- 
ta siguranţa circulaţiei celor din 
jur, nu-i va strica o examinare psi- 
hologică în afara testului de la 
circulație. 


O INVITAȚIE DE RESPEC- 
TARE A PRESCRIPȚIILOR 
MEDICALE 


Pe bulevardul Aurel Vlaicu din 
Constanţa se deplasa cu autoturis- 
mul 2-CT-5179 Tănase Nicolae, în 
vîrstă de 43 ani. La un moment dat, 
autoturismul condus de dinsul pă- 
răsește direcția de mers printr-un 
viraj la stinga și lovește autoca- 
mionul nr. 21-CT-410. Tănase Ni- 
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longitudinal, ca în figura 4. Pe 
roțile spate — pot fi de la o bici 
cletă pentru copii —, se fixează fulii 
de construcţie speciâlă, care să se 
poată fixa direct pe spiţe. Pentru 
aceasta se face la strung o piesă 
cilindrică, prevăzută cu un canal 
pentru curea. Se trasează urmele 
spițelor pe partea opusă canalului 
și se practică niște tăieturi, astfel 
ca să putem fixa fulia de spiţe. 
Fixarea se face cu o sîrmă de OL, 
care se trece printre găurile făcute 
între tăieturi. Este evident că orice 
alt sistem se poate utiliza în ace- 
lași scop. Evoluţia transmisiei este: 
dacă D este diametrul tuliei motor, 
tulia intermediară | va avea 2D, 
fulia intermediară Il va avea D, iar 
fuliile de pe roţile motoare vor a- 
vea între 2 D și 3 D — evident, iden: 


i 


colae suportă o lovitură transfor- 
mată într-un traumatism cranioce- 
rebral. Acest accident s-a produs 
pe fondul unei boli reumatice, ma- 
nifestată prin anchilozarea coloa- 
nei vertebrale și a membrelor. 
indicaţiile medicilor de a renunța 
la pilotarea unei maşini pentru -o 
anumită perioadă nu au fost recep- 
tionate. Putem discuta în acest caz 
şi de o perdea invizibilă. Medicii în 
asemenea situaţii integrează reco- 
mandări concrete privind folosirea 
maşinii în situaţia unor boli care 
modifică starea psihofizică a per- 
soanei cu permis de conducere.. 
Un motiv în plus pentru a se re- 
curge la vizitele medicale. Ele se. 
cer a fi efectuate la timp. Profesio- 
niștii din an în an, amatorii care au 
pînă la vîrsta de 45 de ani din 5 în 
5 ani, pînă la 60 de ani din 3în3 
ani, iar după această virstă anual. 
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tice pentru cele două roți. Detaliile 
de construcţie a fuliilor sînt pre 
zentate în figura 3. 

Bateria trebuie, de asemenea, să 
fie bine fixată pe șasiu, pentru a nu 
se răsturna. Contactul se face din 
două lame elastice de alamă sau 
bronz, de la un comutator de tir 
vechi, între care pătrunde fortat un 
cutit din cupru. Cablurile trebuie 
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Lumini bord 


alese convenabil cu curentul din 
circuit (circa 5 mm?). Contactul va 
fi comandat pe pedala din dreapta. 
Utilizarea unui reostat ar părea mai 
comodă, dar nu este necesar şi 
nici nu poate fi construit în bune 
condiții de un amator. Frîna a fost, 
de asemenea, simplificată foarte 
mult. Un sabot cu un strat de cau- 
ciuc (pneu auto) freacă pe supra- 


In marea familie a automobilişti- 
lor există o categorie aparte, cate- 
gorie care şi-a cîștigat un binemeri- 
tat prestigiu prin atitudinea de în- 
trajutorare și de conduită elegantă 
în participarea la traficul rutier, 
cunoscută sub denumirea de «tra- 
bantiști». 

Urmărind o utilizare cît mai raţio- 
nală a modestului autovehicul, tra- 
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faţa unei fulii masive fixate de axul 
intermediar al transmisiei. Existen- 
ta unui asemenea sistem cu ax in- 
termediar face ca transmisia și 
frînarea să fie suficient de elastice. 

Evident că, funcţie de fantezia 
fiecăruia dintre dv., mașina poate 
fi prevăzută cu anexe diverse, far, 
claxon etc. 


bantiștii sînt şi foarte pricepuţi me- 
canici auto ce-și pot rezolva pro- 
blemele de întreţinere curentă și 
depanare ocazională graţie cunoș- 
tinţelor tehnice ce le posedă și pe 
care urmăresc a și le-imbogăţi 
continuu. i 
Avînd la dispoziţie schema in- 
stalației electrice, depanarea unui 
«Trabant» devine o operaţie facilă. 


Stopuri spate dreapta 
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Generator electric 


Stopuri spate stânga 


Dr. îng. MIHAI STRATULAT decit 1,66 bar, iar la această pre- 


Probabil că pneul ocupă locul 
inții ca frecvenţă a prezenţei saie în 
publicaţiile de specialitate și, cu 
toate acestea, el continuă să ocupe 
și un loc fruntaș pe lista de chel- 
tuieli ale automobiliștilor. Negii- 
jența sau ignoranţa tace ca durata 
de exploatare a acestui amănunt 
tehnic să se reducă considerabil, 
iar uneori, din păcate, exploatarea 
vehiculului cu pneuri uzate, împo- 
triva tuturor recomandărilor, duce 
ia accidente cu urmări grave. 

Și totuşi pneul nu cere o între- 
ținere spscială, costisitoare, de 
lungă durată sau obositoare. 

Grija principală a constituie păs» 
trarea presiunii normale în pneuri. 
Controlul acesteia trebuie tăcut cel 
puțin o dată pe lună folosind, de 
preferință, un manometru propriu, 
veriticat cu atenţie pentru a avea 
siguranța indicaţiilor sale. Nu vă 
incredeţi în aparatele altora și nici 
chiar în cele ale staţiilor de umflare, 
care se pot detaiona fără a fi repuse 
în ordine operativ. Presiunea tre- 
buie să fie măsurată cînd pneul 
este rece. Un cauciuc cald arată 
cu citeva zecimi de atmosferă mai 
mult şi aceasta ne poate induce în 
eroare, determinîndu-ne să elimi- 
năm o parte din aer pentru a resta- 


bili presiunea. Dar a doua zi vehi- vele de încercare a pneurilor cu. 
cului va rula, de fapt, cu pneurile virful pantofului, cu ciocanul sau 
dezumilate. lată de ce presiunea după aspect, evident, acesie pro-. 
trebuie măsurată cel mai devreme  cedee sint cu totul improprii. Să 


după trei ore de la sosirea din cursă. ne gindim numai la faptul că pneu- 
Dacă pe timpul iernii mașina este rile radiale, umflate corect, arată 
păstrată într-un garaj încălzit, îna- deformate ca un cauciuc conven- 


intea măsurării presiunii din pne- ional (diagonai) cu presiune insu- 


uri, vehiculul va îi scos afară ș 
lăsat cca 30 de minute. Este bine 
să reținem că un pneu care la 20% 
are 2 bar, la 10%C nu mai prezintă 


siune e! este dezurmfiat. 
in stfirșit, să respingem tentati- 


ANS 


2 


țicientă. Tendinţa de a mări presiu- 
nea în acest caz ar fi greşită. Pneui 
radial este chiar astfel construit 
pentru a accepta în rulaj deformări 
importante fără vreun pericol. 

Să nu uităm: un pneu insuficient 
umflat se uzează rapid pe părţile 
lațerale ale căii de rulare (fig. 1a) 
şi se distruge repede din cauza în- 
călzirii sale puternice în timpul ru- 
iajului; creșterea temperaturii in- 
terioare a pneului face ca și legă- 
tura dintre carcasă și stratul pro- 
tector să slăbească, ducînd la de- 
teriorarea cauciucului. Un pneu 
suficient umflat va călca pe întrea- 
ga suprafaţă a căii sale de rulare 
(fig. î b), uzindu-se uniform şi a- 
vind o duraţă de exploatare nor- 
mală. Un pneu care este exploatat 
la presiunea superioară celei no- 
minale rulează numai pe centrul 
căii de rulare (fia. 1 c), uzindu-se 
rapid, 
Şi alte cauze pot contribui la u- 
zura prematură și accelerată a 
pneului. Modificarea geometriei 
normale a directiei În ceea ce pri- 
veşte unghiul de cădere (de caro- 
saj) provoacă uzura rapidă a căii 
de rulare spre interior sau exterior, 
în funcție de sensul abaterii unghiu- 
lui amintit (fig. 2), după cum roțile 
dezechilibrate, ruimenţii de roată 
uzați sau insuficient strinși ori a- 
moriizoarele detecte pot provoca 
uzuri ale anvelopei cu aspectul a- 
rătat în figura 3. 

Și ruiajul neraţiona! poate scoate 


is ae 


cazul unor frinări de o violenţă 
“deosebită, în timpul cărora anve- 
lopa este «rasă» (fig. 4). 

„ Puţină lume ştie că în cazul în 
“care uzura unui pneu a devenit vi- 
zibilă, nici o măsură de salvare a 
“lui nu mai este eficientă deoarece 
“prin micsorarea suprafeței norma- 
le de rulare, uzura acesteia se ac- 
celerează. lată de ce este mai bine 
să prevenim decit să constatăm, 
Dar cum se poate face aceasta? 
Prevenirea uzurii pneului se poate 
realiza prin măsurarea periodică a 
adincimii profiiului căii de rulare 


e 


rezentat în figura 5. 


un pneu din funcțiune, cum este - 


b 


senului anvelopei (fig. 6) pe cir- 
cumterință, să zicem din 20 în 20 cm 
şi în cinci puncte pe lățime, se 
poate construi un- grafic al gradu- 
lui de uzură pe toată suprafața 
căii de rulare. Dacă uzura este uni- 
formă, totul este în regulă. Dacă 
există zone de uzură mai avansată, 
se stabilește sursa acestei uzuri 
şi se înlătură defectul. Este adevă- 
rat că procedeul cere puţin timp și 
răbdare, dar el constituie cea mai 
bună cale de prelungire a vieții 
pneuiui. : 


SRR ARO NEON AAN 20 at 
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DE îmm ; 
REPERUL ZERO 
SE PLASEAZĂ 
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ir jenă 
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Piuită N 


Aplicarea lui este recomandabil 
să se facă cu prilejul rotiri prouari- 
lor, proces prin care se madiiică 
poziţia pe vehicul a roţilor. Dar mai 
întîi este necesară această măsură 
sau nu? Întrebare la care mulţi 
sceptici răspund negativ. Expe- 
riența arată că roțile directoare se 
uzează mai mult lateral, pe flancu- 
rile căii de rulare, din cauza viraje- 
lor, în timp ce roțile din spate se 
uzează mai mult pe creastă. Pe de 
altă parte, roțile motoare se uzează 
mai mult decit celeialte ca urmare 


M 12 x4 


ADTO- 
n 


alunecărilor inerente ce intervin 
tre pneu și sol. Rotirea roţilor a- 
trage după sine un efect favorabil 
de uniformizare a uzurii tuturor ro- 
ților. vehiculului, ceea ce, evident, 
conduce la mărirea duratei totale 
de exploatare a acestora. 
in legătură cu aceasta este bine 
să reținem că rotirea roţilor se face 
diferit, în funcţie de tipul anvelopei 
și de numărul de roţi utilizate în 
„acest proces. Pneurile radiale se 
„rotesc din faţă spre spate pe ace- 
„eași parte (fig. 7a şi c), iar cele 
„convenţionale (diagonale) în cruce 
(fig. 7b și d). Aceeași figură pre- 
: zintă. schemele de rotire cînd se 
“folosesc patru şi, respectiv, cinci 
„roţi, Constructorii de anvelope sus- 
„țin că dacă această operaţiune se 
„. efectuează periodic, la intervale de 
8.000 km de rulaj, durata de exploa- 
"tare a pneurilor creşte cu 20%. Cu 
î prilejul controalelor stării generale 
"se poate constata apariția unor um- 
flături laterale sau pe creastă. Un 
astfel de pneu trebuie aruncat sau 
în cel mai bun caz păstrat ca re- 
zervă; el nu mai prezintă siguranţă 
deoarece carcasa sa s-a desprins 
de stratul protector. Un astfel de 
pneu poate exploda oricind. Tot 


PNEURI 
RADIALE 


FAȚĂ FA 
STINGA OR 


. A 
| 


cu această ocazie, suprafața ex- 
terioară a pneului trebuie curăţită 
de pietricele sau alte obiecte dure 
încorporate în profilul sâu. Dacă 
se observă fisuri, se controlează 
profunzimea lor cu o şurubelniţă 
sau cu dispozitivul prezentat în fi- 
gura 5. În cazul în care se constată 
că tăietura a pătruns pină la pin- 
zele de cord, găsiți o metodă să vă 
descotorosiţi de un astfel de pneu. 

Și, în sfîrșit, ceva despre vibrații. 
Uneori se constată că la viteze de 
cca 80-90 km/h, în structura maşinii 
apar puternice trepidaţii care se 
simt în coloana volanului sau la 
podea cînd se rulează pe o șosea 


PNEURI CONVENTIONALE. 
(DIAGONALE) 


FATĂ FAȚĂ 
STINGA. DREAPTA 


REZERVĂ 


INCI 


cu o acoperire foarta. Bune . 
glijaţi acest fenomen, chiar 
dispare la viteze inferioare sau 
ridicate. El nu este normal şi 
stituie indiciul existenţei un 
fecțiuni care trebuie înlăturată 
inte ca pneurile să fie ruir 
Poate fi vorba de o roată neech 
brată sau de un defect în ansamb 
direcţiei. Pot exista și cazuri ci 
vibraţiile volanului, podelei și b 
chetelor apar la viteze mici 
30-40 km/h; cauza, de această dată 
este o neregularitate geometrică 
pe circumferința unei roţi. Pentru 
a depista roata respectivă, se mă-. 
reşte presiunea în toate pneurile 
pină la limita maximă admisă de 
fabricant (de regulă 4-5 bar), pre- 
siune la care vibrația dispare. Se 
efectuează apoi un rulaj scurt și 
dacă vibrația nu a dispărut totuși, 
cauza trebuie căutată în altă parte. 
Dacă vibrația a dispărut, se aduc 
apoi succesiv pneurile la presiunea 
normală, rulînd un timp pe un tra- 
seu fără denivelări. În momentul 
în care se constată reapariţia vi- 
braţiei, se conchide că pneul 
care a fost restabilită presiunea ul- 
tima dată are o defecțiune de geo- 
metrie și trebuie. înlăturat. 

O ultimă recomandare: nu folo- 
siți pe vehicul decit pneuri de ace- 
lași tip— radial sau convențional— 
deoarece în caz contrar ținuta de 
drum a maşinii, stabilitatea sa În 
rulaj sînt afectate, 


- Materialele. strict 
ru. aceasta. sint: 
— Sursa. de Curea ce 
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Pentru încep 
colorarea cator 
“oru, cale ȘI ap 
roi cupru si aliaj 

altele alese pr 

Metoda. nu se apli 

aluminiu, 

Cele mai bune rezultate se Si in 
la cupru și aliajele sale. 

Metoda permite obţinerea. unei 
game mari de, culori cu folosirea. 
unui singur complex chimic. Pen-. 
tru a putea controla corespunzător 
procesul, se recomandă un, vas 
transparent, 

Soluţia de lucru este formată. din; 

— acid lactic 150 ml, la 80% 
concentratie; 

= hidroxid de s sodiu (sodă caus- 
țică 1200, 

— sulfat de cupru (piatră vinătă) 
103 g; 
apa iod urizată (fiartă)4 000 ral 

La obținerea soluţiei se va res- 
iata întocmai următoarea succe- 
siune: se dizolvă în 500 mil de apă 
cantitățile indicate de acid lactic 

și hidroxic de sodiu — în această 
ocină — şi, separat, se dizolvă 
sulfatul de cupru în 500. ml de apă. 
“Soluţiile se amestecă apoi prin 
agitare, c conduciînd la o soluție de. 
lactat de cupru (al caii ind), cu o. 


„te nativ. au o elast 
„decit cele din curent 
Aluminiul se co p 
una mai bine la oxidan 
ele sale. Procesu 
de concentraţia de 
se recomandă utilizare 
simetru de tip auto 
“iul concentrației. O 
mai mare ridică elastic 
sorbția peliculei, da 
„sibi mai mult dimen 
sirea unei densități 
duce la frinarea proc 
menea, calitatea oxidări 
conținut ul de cupru şi 
aliaj. Pentru anumite ; 
necesară și o compactiz 
culei obținute. Asupr 
punct vom mai reveni, 
iuză “E Succesiunea tehnologi 
— Donbiltea de euront oaie vadulaă, dea se n . primul pra- „1. Degresare cu solve 
„de cca e ua Aldm:. Densilă-  cedeu, care admite toleranțe iai nici; 2. Uscare; 3. Degre: 
ab mică sau electrochimici 
„ piesele care au fost în 
lui da cu cil. lustruite); 4. Spă ar 
Suiiturie si necesitatea. de a răci curgătoare; 5. Sp 
permanent electrolizori ul, procesul curgătoare; € 
-deagajind cantități importante de 
ala Nu se recomandă, de ase- 
menea, să fie prelucrate prin acest 
ea a piesele care implică păs- 
trarea unor dimensiuni foarte pre- 
Gise sau cu lmbinări din care ur 
mele de acid nu se pot înlătura în 
bune condiţii (acestea ar distruge 
ulterior metalul. prin coroziune 
„ Variantele de prelucrate în acid 
sulturie sint d azentatea în tabelul 


alăturat, 
cule de pro- , Peliculele obţinute, în curent al 
rat foarte fin 


mpozitia 
procente 


d sulfuric 20%! 


durata degresării 80 s—1 min. 
esele se montează la catod, ano- 
fiind din piese de OL inox 
Suprafața corect degresată se 
ezește total cu apa de spălare, 
ă apar dire, degresarea este 
pa si irebuie reluată. 
La aliajele de aluminiu apare la 
gresare o peliculă colorată da- 
aţă alierii, Ea se înlătură prin 
pezire în soluția: 
- anhidrida cromică 
acid sulfuric (gisutate 
specilică 1,84) » 10ml_ 
Dă. i 


AȚENȚIEI! În toate cazurile, 
idul sulfuric se adaugă treptat 
apă (şi nu invers), cu agitarea 
ntinuă a soluției! 
Temperatura soluției de limpe- 
e este de 15—25*C, durata fiind 
e 2—5 minute. Dificultatea de ob- 
inere a anhidridei cromice face ca 


dul amatorilor. oxidarea alia- 


lusiv pregătirii. INCo- 


poate reface oxidarea 


pă tratarea pieselor pentru. în- 
pp aia oxidului depus în s0- 


uții alcaline (de exemplu, în soluția 


8 degresare). Evident, reluarea 
rocedeului înrăutățește stabilita- 


ea dimensională a pieselor. Pentru 
gitarea băii— și cu efect de răcire 


se face o barbotare Buia insuil are 


“1009 


de aer cu ajutorul unor tuburi gău- 


-rite. Vasul utilizat este de obicei 
„metalic, rezistent la acid și se mon- 
' vează într-un alt vas mai mare, prin 


care se circulă apă pentru răcire. 
Pelicula de oxid se poate utiliza 


“ în culoarea metalului, prin: simpla 


acoperire cu un strat de protecție 
organic (lacuri, ceară de albine), 
a daia se pre în mod deo- 


15. minute, se out un și se fil- 
trează prin pinză.. “Temperatura în 


„timpul vopsirii este de 60—70*C, 


timpul fiind de 10—20 de minute. 


După spălare piesele se ţin în apă 
caldă timp de 20—30 de minute (la 


90—95*C) pentru a compactiza pe- 


licula. 


Compactizarea chimică se (ce 


cu. soluţii mai complexe şi nu o 
prezentăm aici, 


Trebuie să atragem atenția că 


„dacă piesele sint păstrate după 
oxidare, capacitatea de ia 


d Aa ÎN 
„e i Obi inei 


temperatură de 8 je 


“din lacuri etnie sia 


Succesiunea unui asemenea pro- 
cedeu este: 
— fealizarea măst 
prin ) anniea își 


obe. de central. 

În continuare prezentăm 
metode de obținere a UBOF, 
de culoare pe alte meta 

cu culori fixe). 

Pentru cupru se poate util 
colarare anodică a metalului 
soluţii alcaline de 10—25% hidroxid 
de sodiu. Se obține astiel un strat 
negru de oxid (elastic) de 1-2 mi- 
croni. Metoda se aplică si la aliaje 
unde se fac în prealabil probe. € 
darea se face într -0 soluție în 


“Alma d darea. se face tir 
20-30 de minute la cupru lao 
peratură de 80--90*C (la alamă si. 
bronz la ia dl 0). Poni a avea 
9 color i 
e nozi de oara pină la 
în aipasiiă 9 d 


A tra 
supratat da cel 
e decit piesa ce. 


este, 
i otel zincat se folosește 


suprafață 
"decit a piesei. 


de asemenea, neagră, 


A 


o | 


vu 


„ iar temperatura 
“Culoarea „este. verde. 


sulturic. 
— acetonă . 
“Soluția se prepară în următoarea 
ordine: se dizolvă în apă sultura și 
i apoi se adaugă în porții 


“După. atinaer 
adaugă acer ș 
Cru este de 3-12 LA 
25 densitat 

be. 


si curăţenia 


“poate fi într 


i ate. fi 
(bine FL 


re soare contine două 
rezistențe 
“KO și 62 KO. 
intre punctul 
se poate conecta (la nevoie) un 
condensator de 10—47 4F, cu minu- 


„sul la masă. De asemenea, dacă 


sursa de tensiune o constituie o 
baterie, ea va fi decuplată printr-un 


Montajul alăturat poate fi atașat | 
unul ampliticator, casetofon, mag- . 


netofon sau chiar radioreceptor. 


Poate fi gradat în decibeli sau în 


procente. Amplificatorul de seiă- 


_năl audio este realizat cu un tran- 


zistor tip BC 107, montat în co- 


nexiune emitor-comun şi cu reac- 
ție (în curent continuu şi alternativ) . 


Poate fi al 
siune continuă 
între 1 şi 24V, 


tea egală, care 


ău median și masă. 


50 Ok KO 


Ie mnala mari m de 
pentru difuzor suplimen 


iicarga va fi mai mică. Din 


tenta se ea lă | i int 
caract 


ză as rol e dna 


ţiei.0 dB semn 
- torsiuni mai mari 


țea se saca Comantatiy cu 


sti ument gradat! în d 


aparat indi usiris a) 


e a, la un. 
aa la. cela! | alt. 


DAN d SERACU 


Î, CHIT PENTRU GEAM 
Se amestecă 2 părţi pulbere 
argilă și 1 parte pulbere de sr 
“cu atit ulei de în încit să se chin 
0 pastă. omogenă. de consistenie 
„plastilinei. Se poate folosi Imedia 
sau se poale stoca sub ana 
2. PASTĂ DECAPANTĂ 
COROSIVĂ a 
„Se amestec 
„cu 10 pării soluţ 


pa 


Sia sa. 1 


Fi 


pt 


i 
aa 


A 


i 
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pa 


“destinația ape j 
funcționare este de t de sim- 
pliu. Surubul de reg ichide cir- 
cuitul bobine. Aceasta atrage ar- 
mătura și produce un mic soc în 
“tiia de cupru. Cind armătura esta 
atrasă, circuitul se deschide şi 
procesul se ia de la început. În 
fond este același sistem ca la o 
sonerie clasică, Prin reglarea şuru- 
bului se modifică amplitudinea vi- 


" brațiilor. Prezenta vibraţiilor în tija 
“de cupru permite realizarea acelui. 
ati da dorit de 


desen în rastiu, 
artistii amatori. 


mii 
aie aa cdi 


Pentru a împiedica alunecarea 
nfinii, minerul este prevăzut cu un 


guler (1 (12). Tot din motive de pro- 


tecție, atit bobina cit și rezistența 
de încălzire se dimensionează la o 
tensiune scăzută (maximum 24 V), 
- ce se obține cu alutorul unui trans- 


formator. 


trată. de amoniac şi se încălzeşte 
puțin. La această soluție se adaugă 
10 părți colotoniu 
ceea Se poale fe os upă răcire, 

N Sua reactiv ot, se poate folosi 


că 


md mu 


sp 


omogeni- 


"ea hirtia ce urmează a 


freacă cu. coasta. repetat decta 
pătate, pînă la îndepărtarea petelor. 
4. LIPIREA HIÎRTIEI PE ME: 
TALE n 
Se dizolvă 30 părți volan 
(saciz) și 10 părți carbonat de amo-. 
niu în 200 părți apă, la cald. Paralel 
se prepară o pastă din 100 părti 


apă şi 100 părți amidon, cate se 


toarnă în 300 partii apă clocotită. 


Se amestecă cele două solutii. 


Pentru lipire, cu acest adeziv se 


unge supratața, degtesată în prea- 


labil, a metalului și se presează Se 
îi lipită. $ 


ține asttel presată pînă la intăcirea 


În 100 părti apă se dizol vă 4 părti 
iosulfat t de sodiu. În ea ei, | în i 


E de fier, degresat 


a 


șA 


100V p00a | 


d ndă pentru filtrează și se spală pe filtru cuapă. 


ția asttel obţi- Sa de citeva ori, după care 
e lasă să se usuce. 
“ continuare, argintul se poate 
dizolva i în acid azotic, într-o capsulă 
pei an, oh ia nd se o see 
țe 


ză 


ia cu 


Sri intermediul unui mi 
esor stabilizat cu diode Zen 
sine de a pune voltmetrul în 


functiune, se controlează dacă ten 


iunile furnizate de alimentator sin 


cele necesare. Reglajul pe zero 


se realizează din potenţiometrul P 
Valorile rezistentelor din 4 


- zorul potențiometric. pot îi sc! 


bate în vederea modificării rezis 
tenței de intrare, De asemenea, 
poate fi mărit numărul de domenii 


Brovăzind use și altele intermediar 


(30, 300 V eic.). 
Ctalonarea se realizează compa- 
i un voltmetru etalon, piin. 
ificarea valorii rezistenței 


va desprinde de. la s 
9 PRAF IMPOTRIV 


Se amestecă 100 părți zat ăr Ş 
părți borax, ambele pulverizate cit 
mai fin, şi se presară în calea fu 
nicilor. : 

10, CURĂȚAREA CĂRŢILOR 
DE JOC 

Cărțile cu acoperire de material. 
plastic se pot spăla cu o cîrpă în- 
muiată într-o soluție ce conţine 
dizolvate în 80 părţi apă 15 gări 
săpun de rufe, 1 parte amoniac şi 
20 părţi alcool 'stilic. În continuare, 
cărțile se şterg cu o cirpă uscajă 
şi se usucă, după care se presară. 

Su tale, ; 
O metodă generală, independeni . 


„dacă au sau nu acoperire de plas- 


c, este frecarea cărţilor cu o 
îrpă impregnată cu o pastă de talc 
benzină de extracţie (inflama- 


bilă ă!), apoi perierea lor de excesul 


e talc. 


- Storile inestetice folosite cînd 
dorim să fixăm un tablou cu o anu- 
mită înclinare față de perete şi 
- găurile multiple necesare acestei 
operaţii pot fi înlăturate contecţio- 


nind un suport dintr-o fişie de 


execularea 
atirnării tabl 


"sat se dau 


prin care cu ajutoru 


Cu ajutorăl unor de- 
şeuri, cum sint capsu- 
lele metalice de la sti- 
clele de bere sau băuturi 
răcoritoare şi un mic mi- 
ner din lemn de lao 


„coadă veche de mătură, 
se poate realiza răzătoa- 


rea din figură destinată 


“obţinerii fulgilor de să- 
“pun. Asamblarea se tace 


cu un singur cui pentiu 


tablă. 


Pentru a evita stropirea provo- 
cată de frecarea rolei alternatoru- 
"lui de roata bicicletei, vă propunem 
soluţia deosebit de simplă a rea- 
lizării unei apărători din tablă 
de la cutiile de conserve, în figură 


se văd planul de ire și modul 


prezenta 
Pentru pr 


- seste sau « 


în care se îndoaie tab 
fixare se poate imobili 
tar cu o mică lipi 

Dimensiunile sînt dependente c 
cele ale alternatorului, desenul m 
rindu-se la scara necesară. 


În acest articol dorim 
tem o problemă de larg res, 
şi anume organizarea cu maximun 
de eficiență a spatiului unei încă- 
peri pentru ca în ea să poată fi 
înglobate mai multe funcțiuni care 
acționează periodic, ca și redistri- 
buirea rațională a funcțiilor între 
compartimentele unui apartameni. 

interesați în problemă sînt atit 
cei ce se mută în case noi, cit și 
cei ce vor să-și reamenajeze spa- 
țiu! de care dispun. 

În bucătărie trebuie să încapă 
nu numai ustonsileie și rezervele 
de alimente, ci şi unele obiec 
care de obicei nu se țin în acest | 
unelte, unele aparate electr 


nice etc. Scopul este de 
tionarea cămării de alirn 


va preiua o parte din 
depozitate în debara. 
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procure o mochetă mai scumpă pot 
folosi covorul Polirom, usor “de 
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"Tae din camera de zi 9 rau, 
cu o destinaţie unică — icei 
su erie 7 plocindu-i 


i a 


figurile 56 sint studiate 
e aranjament sa 


iteva variante d 
fu camera de zi, folosind module 

descrise în nr, 1/1980 sau ue 
e fotolii «Cana existentă. în co- 


sor pi aie ua CO 


prețuri convenabile (masa 
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vali mo e ca 


ipsa d de îndrumare a 


e 100 de lei, 
de lei), 
Depozitarea scaunelor se face. 


Dormitor — 1. Paţ; 2. Ladă de a zestre; 


5 La cu abajuii 5. Fotolii 


scaunele 80100 


comod pe balcon (6 scaune pliat 


ocupă doar 0,35 m), iar masa poate 
- ocupa un loc discret în salon, di- 
„mensiunile ei după pliere redu- 
cindu-se la 72x44 cm. 


Operațiunile de pliere și depliere 
sint foarte uşoare, neluind mai 
muit de 1—2 minute, 


O planșetă pusă peste două. 


capre ne oferă un loc de lucru 
comod, o ci ( 


apid. locul de 
etașindu-le un 


mar pusă peste 


e răchită 


Exemplu: așezarea i pie 


între 2 fotolii nu creează un efec 
dezagreabil, în schimb. functiona 
litatea este nulă, 
Între două fotolii se va pune 0. 
altă piesă de mobilier, în acord cu 
înălțimea lor și care să le comple- 
teze, cum at fo asia sau 9 


canapea. 


Un piedestal —  țiind un obiect 


cu o funcţie mai mult decorativă 


se va plasa într-un coli, unde, sus 


ținînd un vas cu fiori sau 
tuetăa, se va pune în ovi 


i 


piesă de artă, căpătind și tun 
nalitate.. 


e 
in ultimii ani se constată în 


treaga lume o reorientare a gustu- 


rilor către mobilierul de epocă. 


ai au și prelate. Mobila 
da artă are tot mai multă căui 
în consecință, apar pe piată 
nituti ce se străduiesc e 
stiluri din diferite perioade | 
- De asemenea se vind prii 
signatia garnituri mai mult 
putin originale, iar unele 
din cooperația meşte Șugăreas 
contribuie şi ele la «popularea» 
pieței cu diverse garnituri de așa. 
„zisă mobilă. «stil» (ce fel de stil?) 
“pe cate, de cele mai mulie ori, le 
privim cu  zîimbete îngăduitoare. 
„ Presupunind că vom găsi o gar- 
nitură. de dormitor sau de sufra- 
„gerie de o calitate acceptabilă, 
să ne gindim la faptul că 
piese de mobilier au fost 


entru spații mult meta de zi, varii 
5 Lampă « ei 1 abajur; Ba Module, de joasă 
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mod obişnuit. 
npletă de sufra- 


neior se poate pune & planșetă e capre ere 
studiu, 


Dacă în cee 
le din prima 
este mai usoa 
fiind repreze 


«Tehnium» nr. 171980). 


“Merită de reținut faptul că de 
calitatea obiectelor cu care ne de- 
„corăm interiorul depinde reușiia 
în încercarea de a-i conferi o notă 
personală. Este greu de precizat 
care sînt cele mai nimerite obiecte. 
pentru decorarea unui interior, to- 
tul depinde de temperamentul și 
educaţia artistică a fiecăruia, dar 
mai ales de gust. 
De regulă, un obiect decora 
are şi o funcţie precisă, el poale | 
un vas, un stfesnic, un samov 
-0 scrumieră veche ori u 
vechi cu ornamentaţii. Mai într 
fîndul obiectelor decorative ta 
urile si sculpturile, cate, 
“nu au o functie în sine, sint purtă- 
toarele unui mesaj artistic. 
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tatea ei (un ceas vechi rămîne o 
autentică piesă de artă, chiar de că 
nu mai funcționează). ai 
de ce anume trebuie 


Și acum 


samova in alura cate nu. 
sește la nimic, un felinar sau 
un sfesnic miniatură care nu. pot. 
fi folosite ca atare, ca și scrumie 


„rele cu căţei sau pisicule ori cea 


surile i in formă de chitară sau imita- 


ale di lemn. birogravati). sint 
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se cu atita danez EP în vinzare 


'9. Se încastrează în perete di- 


= piule. pentru. galerii și tablouri. 
3, Se zugrăvește de preferat. în 


alb sau crem foarte deschis. 


„4, Se montează galeriile pentru. 
perdele 


e (v. «Tehnium» nr. 271980). 
"5, Se face mochetatea.. 
„6. Se așază piesele de mobilier. 


7, Se montează perdeaua, jalu- 
zelele sau diapatia. 


Gorp modul de joasă înăltime (100 em): 


stecă cu rafturi; 3. Măsuţă; 4 Scaun pliant. 
pliantă. * De reținut că totoliile-modul se pot grupa 
să rînduri a cite 3 piese, formînd un pat comod PRI 


ă popoane (vezi «Tehinuny, ne. emana 


ările. necesare 
la instal ația ele a, . 


osul 


(nu se 


d 


tit te, ca şi pen 


fuorescent, 
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5, Se montează. oglinda ș și 
fluorescentă. 
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Jupiter este un radioreceptor. 
portabil ce se alimentează cu 7,5 V 
din 5 baterii R20 şi recepționează 


următoarele game de frecvenţe: 


UL =150—300 kHz; UM=—525—1 605 
KHz; US=5,9—93 MHz; 9,3—14,49 


MHz; 14.9—99,1. MHz, 


Construit cu 10 tranzistoare și 3 
diode, aparatul asigură o selectivi- 
tate de 26 dB şi o sensibilitate de 
1,5 mV/m în UM, respectiv 200 uV 
în US... 

Consumul pentru o putere de 


0,8 W este de aproximativ 6 VA— 


177. 


Radioreceptarul  Pacilic 
este de tip staționar, lucrind 
în UL, UM, US şi UUS, 
respectiv. 2 .000—1 052 m. 
-571.—185m, 50,4—30,61..m, 

95, 64-—16, 66 m şi 4,62—4,11 
m, avind încorporat și picup.. 

Frecvența semnalului Fi 
este de 455 kHz pentru MA: 
şi 10,7 MHz pentru MF. Sen- 
sibilitatea în condiţii stan- 
dard este de2 mV/m în UL, 
1,5 mVim în UM, 150 4V în 
US şi 25 „V în UUS. i 

-” Selectivitatea la un dez- 
acord de 9 khz este de 26 dB. 
pe MA şi la un dezacord de 
300 kHz pe MF este mai bună 
de 26 dB. 

Puterea nominală la ie- 
"şire este de 2,5 W, cu maxi- 
mum 10% distorsiuni, Apa- 
ratul se alimentează cu ener- 
gie electrică numai din re- 
țeaua de curent alternat 
cu 220 V, de unde absoarb 
aproximativ 40W, Motorul 

picupului se alimentează d 
tr-o înfășurare specială 
transtormatorului de rețea. 
„De la secundarul ti: 
formatorului de rețea, 
intermediul unei puni 
dresoare 1 PMO5, se o 
tensiune continuă, sta! 
zată apoi “cu tranzistor 
T401, de tip AD155, la 
loarea de 12V... 
„Pe partea MA tranzist 
T201. îndeplinește rolul 
““oscilator locali, iar tranzi 
torul T 20 de convertoi 

Pentru MF (UUS) tranz 
torul T202 joacă roi de prim. 
etaj de frecvență interme-. 
diară. Blocul UUS este con- 
stituit din tranzistoarele 1101 
și "102. a 

Etajele comune de frec- 
vență intermediară pentru 
MA (455 kHz) și pentru MF 


(10,7 MHz) sint formate din | 


tranzistoarele "T203 şi T204. 
După aceste etaje semnalul 


este detectat, iar componen- 


ta AF aplicată etajului de 
joasă frecvenţă. 


în absenţa semnalului, curentul ab- 


sorbit este mai mic de 25 mA. Pen- 


tru UL şi UM, în aparat este mon-. 


“tată 'o antenă de ferită, iar pentru 
US o antenă telescopică. 
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Montajul descris în continuare 
reprezintă un avertizor sonor foto- 
comandat, special conceput pen- 
tiu instalaţiile de «tin» cu fascicul 
luminos. . 
Pentru a urmări funcționarea, 
să observăm întii că tranzistoarele 
Ta-T; și piesele aferente (RR, Ra, 
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venţa de ordinul sutelor de herizi), 
iar. T, şi T., echipează un ampliti- 
cator simplu de audiofrecvenţă, 
care debitează pe un difuzor mi- 
niatură conectat în colectorul lui 
T.. Tranzistorul T; are rolul de 
comutator electronic, stabilind și, 
respectiv, întrerupind alimentarea 
grupului generator de ton-ampliti- 
cator, în funcție de potenţialul exis- 
tent în colectorul tranzistorului T>. 
În fine, tranzistoareie T,-1, și pie- 
sele aferente (R., FR, RR, Ru, Cu) 
alcătuiesc un circuit basculant mo- 
nostabil cu menţinere temporizată 
(C,-Rs) în starea nestabilă. In sta- 
rea stabilă, tranzistorul T, conduce, 
fiind polarizat în bază de R;. Că- 
derea de tensiune pe R, este ast- 
fel mare, P, este ajustat în așa fel 
încit tranzistorul T, să fie blocat, 
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gura 1 se văd patru piese (din tablă, carton etc.) car 
ă în figura 2, alcătuiesc un pătrat. Dacă vom pili 


ac eași grosime, se va mai forma prin alăturare un pătra d 


ar în cazul celor patru piese din figura 3? 


"Cu numai cinci drepie se pot 

"„ separa în plan toate cele 16 puncte. 

4 din configurația dată în figura 4. 
Cum? i 


„Ce număr înmulțit cu 49 va da 
„un produs care se scrie prin repe- 
„tarea de mai multe ori a cifrei 1? 
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Priviţi relaţia ilustrată în figura 5. 
Realizaţi egalitatea prin schimba- 
rea poziţiei a numai trei bețe de 
chibrituri! | 
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numărul de sus stinga. 


Desenul numărul 10, 


1.b;2.c;8.b;4.b;5.b;6.a;7.6;8. a; 9. c; 10. b; 11, c;19.a, 


1. Un condensator între colector și emitor. 
2. Fiind e punte la echilibru, tensiunea la bornele voitme- 


“trului este nulă. . 


3. Valoarea zero. - 
4.12 V,07V,0V.- 
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Revelatori-fixatori; Toleranțe în expunere; Răcirea fo țată 


biective vechi... teleobiective noi e Hi-Fi (p. 97-110): Corea 
»arele de audiofrecvență; Generatoare de efecte sonore; Am 
versal pentru magnetofon; Amplificator 2 W; Monitor . isi 
i surse de energie (p. 111-129): instalaţii solare pasive; 
“ “hidraulice; Microagregatul M.L.U. 0,25; Motor eolian vertical; Pompă de 
apă cu motor eolian; Frigider cu... biogaz e Automatizări '(p. 130-141): 
Telecomandă acustică; Generator de 50 Hz pentru ceasuri electrice; Alarmă 
pentru umiditate; Zar electronic; Tester; Dispozitiv de comandă cu auto- 
menţinere; Diode-diode; Stabilizator pentru înaltă tensiune; Redresor; Tre- 
„cerea automată pe rezervă e Auto-Moto (p. 142-160): Aprinderea electro- 
nică (integrală); Ce ştim despre bujii?; Explozii necontrolate; Împotriva 
risipei; Turometru inductiv; Microautomobil electronic; Dialog cu... condu- 
cătorii auto; Un amănunt important — pneul Ș Atelier (p. 161-167): Colo- 
rarea electrochimică a metalelor; Preamplificator; VU-metru; Aparat pentru 
pirogravură; Reţete pentru amatori; Voltmetru electronic; Suport pentru 
tablouri O Amenajări în locuință e Tehnium-Service (p. 173-183) e Di- 
vertisment (p. 184-192): «Cine este mai iute»; Clepsidră; Tir electronic; 
Bumerang; Jocuri matematice; Cuvinte încrucișate; Urnor; Teste. 
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